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Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the ROWENTA internet site www.rowenta.com 

The Guarantee*:ROWENTA guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during the guarantee period within those countries*** as stated in the 
attached country list, starting from the initial date of purchase or delivery date. 

The international manufacturers guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement 
of any defective part and the necessary labour. At ROWENTAS choice, an equivalent or superior replacement product may be provided instead of repairing a defective product. ROWENTAS sole 
obligation and your exdusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement. 

Conditions & Exdusions : ROWENTA shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The product can be taken directly in person or 
must be adequately packaged and retumed, by recorded delivery (or equivalent method of postage), to a ROWENTA authorised service centre. Full address details for each country's authorised 
service centres are listed on ROWENTA website (www.rowenta.com) or by calling the appropriate consumer Service centre set out in the attached country list. In order to offer the best possible 
after-sales service and constantly improve customer satisfaction, ROWENTA may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a ROWENTA 
authorised service centre. 

This guarantee applies onty for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow ROWENTA 
instructions, or a modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or 


replacement of consumable parts, or the following: 

-using the wrong type of water or consumable -damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification 
-accidents induding fire, flood, etc -scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use) 

-mechanical damages, overloading -ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects) 
- damage as a result of lightning or power surges -damage to any glass or porcelain ware in the product -professional or commercial use 


:This international ROWENTA guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot be exduded or limited, nor rights 
against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from 
Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion. 

***Where a product purchased in one listed country and then used in another listed country, the international ROWENTA guarantee duration is the period for the country of usage, even if the 
product was purchased in a listed country with a longer guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by ROWENTA in the country of usage. 
jf the product is not repairable in the new country of usage, the international ROWENTA guarantee is limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible. 
"For Australia only ¿Our goods come with guarantees that cannot be exduded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and 
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does 
not amount to a major failure. 

Please keep this document for your reference should you wish to make 2 daim under the quarantee. 


This products able by CH during ond after the worranty period. 

Accessories, consumables and end user replaceable parts can be purchased, if locally available, м described on the ROWENTA internet cite بوجو‎ romena com 

The The Warranty” ` ROWENTA warrants its products against any manufacturing defect in materials or workmanship during the warranty period within thew contes" 25 stated m the 
attached country list, starting from th e Initial date of purchase. 

The international manufacturer's warranty covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conf rms to its original specifications, theungh the repair or pisamat of amy 
defective part and the ne cessary labor. At ROWENTAS choice, an equivalent or superior replacement product may be provided instead of repairing 2 debe clive product, НИР, sacle zeen 
and your exclusive resolution under this warranty are limited to such repair or replacement. 

Conditions € Exclusions : ROWENTA shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by 2 valid proof of purchase. 

The product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (o r equivatent method of postage). to 2 7OWENTA authorized service contre 
Full address details for each country's authorized service centres are listed on ROWENTA website (wwrw.rowertausa com) or by calling the بو موود‎ ийе comaume ғ service contre set owt m the 
attached country list. 

This warranty applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs а s 2 result of misuse. negligence. are to Slow RINNA 
instructions, or a modification or unauthorized repair of the product. t also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the lirio: 

- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product 1D or specification 

-using the wrong type of water or consumable - mechanical damages, averloading 

-ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects) 

-scaling (any de scaling must be carried out according to th e instructions for use) 

- damage as a result of lightning or power surges - damage to any glass or porcelain ware in the product 

-accidents including fire, flood, etc - professional, workplace or commercial use 

This warranty also doe snot apply to any product that has been tampered with, or to damages incurred through improper use and care, faulty packagin 9 by the owner or mishandling Dy any amer 
THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THOSE STATED HEREIN. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE APPLICABLE TO ROWENTA ELECTRICAL PRODUCTS AND ROWENTA PRODUCTS 
WITH BATTERIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY SOME STATES 
DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL ROWENTA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF THI 5 LIMITED WARRANTY SREACA OF CONTRACT 
OR STRICT LIABILITY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLU SION MAY NOT APPO D YON 
Consumer Statutory Rights :This international ROWENTA warranty do es not affect the Statutory Rights a consumer may have or those nights that canst be excluded or ted, ner Tights 
against the retailer from which the consumer purchased the product. This warranty gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights whch vary Tom Ste 
to State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion. 

***Where a product purchased in one listed country and then used in another listed country, the international ROWENTA guarantee duration is the period for the country of usage. جعت‎ É the 
product was purchased in a listed country with a longer guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not localiys old by ROWENTA in the country of عوك‎ 
if the product is not repairable in the new country of usage, the international ROWENTA guarantee is limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible, 
Additional information : Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country : 

(a) The international ROWENTA warranty duration is the period for the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with a longer guarantee duration. 

(b) The international ROWENTA warranty does not apply in case of non conformity of the purchased product with local standards, such as voltage, frequency, power pleas or other cl technical pechos 
(9 The repair process for product purchased outside the country of use may require a longer time if the product is not locally sold by ROWENTA in the country of usage. É the product 5 net asile 
in the new country of usage, the international ROWENTA warranty is limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible. 

Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the warranty. 


ROWENTA GARANTIE INTERNATIONALE : www.rowenta.com Francais / French 
(e produit est réparable par ROWENTA, pendant et aprés Ia période de garantie. 

Les accessoires, consommables et autres pièces remplacables directement par l'utilisateur, peuvent être commandés, 515 sont disponibles localement, sur le ste internet wg me aom 

La Garantie : Ce produit est garanti par ROWENTA contre tout défaut de fabrication, de matière ou de main d'œuvre, pendant la période de garantie dans les pays*** teb que ФЕЯ dans la Быт 
des pays attachée, à partir de la date d'achat initiale ou la date de livraison. 

La Garantie Internationale du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit reconnu défectueux pour redevenir conforme à ses spécifications d'origine, par íz rotor, la pam- 
d'œuvre, et le remplacement éventuel de pièces défectueuses. Au choix de ROWENTA, un produit de remplacement equivalent ou supérieur peut être propose à la place de la riperağen да produit 
défectueux. Les obligations de ROWENTA dans le cadre de cette garantie se limitent exdusivement à cette réparation ou ce remplacement. 

Conditions & Exclusions ` ROWENTA n'a aucune obligation de réparer ou d'échanger un produit qui ne serait pas accompagné d'un justificatif d'achat. Le produit peut éve dépesz directement 
chez un réparateur agréé, ou peut y être envoyé en recommandé après avoir été emballé de manière adéquate. La liste complète des réparateurs agréss dans chaque pays, avec leurs كتج« دوه‎ 
complètes, est disponible sur le site de ROWENTA (www.rowenta.com), ou en appelant le numéro du Service Consommateurs precise dans la Liste des Pays. Аба Сойти le meilleur service 2geès- 
vente possible et d'améliorer constamment la satisfaction de ses clients, ROWENTA pourra envoyer une enquête de satisfaction à tous ses cents dont le produit aura Ste rëparê du changè par 
lun des partenaires service agréés de ROWENTA. 

la Garantie Internationale de ROWENTA couvre exclusivement les produits achetés dans un des pays listés, et utilisés à des fins domestiques également dans un des pays INS dans la Liste des 
Pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages qui seraient le résultat d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, du non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance, gu d'une 


modification ou d'une réparation non autorisée du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes d'emballage ou de transport pendant l'expédition du produit par son عاد جومم‎ Sie 
1'indut également pas l'usure normale du produit, ni la maintenance ou le remplacement de pièces consommables, ni les cas suivants : 


-Utilisation d'une eau ou de consommables non adaptés ~ entartrage (tout détartrage doit être réalisé conformément aux instructions dans le mode d'empioi) 
-dommages dus à un choc ou une surcharge = entrée d'eau, de poussière, d'insectes dans le produit (hors appareils aux CC specalement CONÇUES pour les saci) 
-tout accident lié à un feu, une inondation, etc. - usage professionnel ou sur un lieu de travail 

-verre ou céramique endommagé ~ dommage résultant de la foudre ou surtension électrique 


- dommages ou dysfonctionnements spécifiquement dus à l'utilisation avec un voltage, une fréquence électrique non conformes à ceux spécifiés sur la plaque signaletique ou toute Zete 
spécification locale. 

Droits des Consommateurs ` Cette Garantie Internationale de ROWENTA n'affecte ni les droits légaux dont bénéficie tout consommateur localement, qui ne sauraient être exclus où Bndes, ai 
les droits légaux envers un distributeur auprès de qui aurait été acheté un produit. Cette Garantie donne au consommateur des droits spécifiques, et le consommateur peut par ailleurs Dênêêcier 
des droits particuliers en fonction du Pays, de l'Etat ou de la Province. Le consommateur peut faire usage de ces droits de son seul fait. 

"En cas d'utilisation dans un pays listé différent du pays d'achat, la durée de la Garantie Internationale de ROWENTA est celle du pays d'utilisation du produit, y compris dans le cas où le prada 
aurait été acquis dans un pays listé avec une durée de garantie différente. Le traitement de la Garantie Internationale peut prendre un temps supérieur aux conditions locales de aparator s ia 
référence du produit n'est pas elle-même commercialisée par ROWENTA dans le pays d'emploi. Au cas où le produit ne serait pas réparable dans le pays d'emploi la Garante Internanonaie de 


ROWENTA ést limitée au remplacement par un produit équivalent ou un produit alternatif de méme valeur, si c'est possible. 
Veuillez conserver ce document quí vous sera utile én cas de réclamation sous garantie. 
Pour la France uniguement : 
Artide 217-4 du Code de la consommation : a Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de Ja délivrance 
ıi répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des Instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par lé contrat ou a été réalisés 
cous sa responsabilité. s 
Article L 217-5 du Code de la consommation: a Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 

correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l'étiquetage ; 
2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier 
a accepté. » 
Artide L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » 
Artide L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de 
la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir, 
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande 
d'intervention. » 
Artide 1641 du Code civil; « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » 
Artide 1648, al. 1er du Code civil : c L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. s 


ROWENTA GA A LIMITADA INTERNACIONAL : www.rowenta.com айо! / Spanish (exce 

Este producto puede ser reparado por ROWENTA durante y después del periodo de garantía, 

Los accesorios, consumibles y componentes reemplazables por el usuario final, en caso de estar disponibles localmente, pueden ser adquiridos tal y como se describe en el sitio web www. 
rowenta.com 

Garantía : Este es un producto garantizado por ROWENTA contra defectos de fabricación o en los materiales durante el periodo de garantía aplicable en aquellos países * que figuran en la lista de 
países induida en la última página del manual de usuario, a partir de la fecha de compra. 

La garantía internacional que ROWENTA emite como fabricante es una ventaja adicional que no transgrede los derechos del consumidor. 

La garantía internacional del fabricante cubre todos los costes de reparación del producto defectuoso, de forma que se ajuste a sus especificaciones originales, ya sea mediante su reparación o la 
sustitución de los componentes defectuosos y la mano de obra necesaria. A criterio de ROWENTA, se podrá sustituir el producto defectuoso por un equivalente o superior en lugar de repararlo, La 
reparación o sustitución del producto es la única obligación de ROWENTA y la única y exclusiva solución ofrecida al cliente en virtud de la presente garantía. 

Condiciones y exdusiones : ROWENTA no estará obligada a reparar o sustituir productos que no vayan acompañados de una prueba de compra válida. Se puede llevar el producto en persona 
directamente a un centro de servicios autorizado, o embalarlo adecuadamente y enviarlo, por correo certificado (o envío postal equivalente), a un centro de servicios autorizado de ROWENTA. 
La dirección completa de los centros de servicio autorizados en cada раб puede obtenerse en el sitio web de ROWENTA (www.rowenta.com) o llamando al número de teléfono de Atención al 
Consumidor del país en cuestión indicado en la Lista de Países. Para ofrecer el mejor servicio post-venta posible y mejorar constantemente el grado de satisfacción del cliente, ROWENTA puede 
envíar una encuesta de satisfacción a todos los clientes que hayan reparado o canjeado sus productos en un centro de servicio autorizado ROWENTA. 

La garantía internacional ROWENTA se aplica únicamente a productos adquiridos en alguno de los países relacionados, y destinados exclusivamente a uso doméstico en uno de los países indicados 
en la Lista de Países. Esta garantía no cubrirá los daños que puedan producirse como resultado de usos incorrectos, negligencia, inobservancia de las instrucciones de ROWENTA, o una modificación 
o reparación no autorizada del producto, un embalaje inadecuado por parte del consumidor o por una manipulación incorrecta del transportista. Tampoco cubre el uso y desgaste habitual, el 
mantenimiento o sustitución de consumibles, ni lo siguiente: 


-la utilización de un tipo de agua o consumible incorrecto -la calcificación (las descalcificaciones deberán realizarse de acuerdo a las instrucciones de uso) 
-daños mecánicos, sobrecarga -uso profesional o comercial 

-la entrada de agua, polvo o insectos dentro del producto (excluyendo los aparatos con características específicamente diseñadas para insectos) 

-accidentes, induidos incendios, inundaciones, rayos, etc. -ruptura en los materiales de vidrio o porcelana del producto 


-dafios o mal funcionamiento debidos específicamente a un voltaje o frecuencia distintos de los que aparecen impresos en la etiqueta del producto u otras especificaciones locales. 

Derechos de los consumidores : La garantía internacional ROWENTA no afecta a los derechos de los consumidores ni derechos que no puedan ser excluidos o restringidos, ni a los derechos que 
el consumidor tenga frente al comerciante minorista que le vendió el producto. Esta garantía proporciona al consumidor derechos específicos, y el consumidor también podrá ejercer otros derechos 
que variarán de una región a otra o de un país a otro. 

"Cuando un producto sea adquirido en un país incluido en la Lista de Países y posteriormente se utilice en otro país incluido en la Lista, la duración de la garantía internacional ROWENTA será 
la vigente en el país de uso del producto, aunque el producto haya sido adquirido en otro país incluido en la Lista con una duración distinta de garantía. El proceso de reparación para productos 
adquiridos fuera del país de uso puede requerir un plazo mayor si ROWENTA no comercializa localmente el producto. En los casos en los que el producto no sea susceptible de reparación en el país 
de uso, la garantía internacional ROWENTA se limitará a la sustitución por un producto similar o un producto alternativo de precio similar, siempre que sea posible. 

Por favor conserve este documento para consulta en caso de que deseara hacer una reclamación bajo garantía. 

Específicamente para México : El sitio para comprar accesorios, refacciones, asi como para realizar las reparaciones de los productos ROWENTA se localiza en Home 8: Cook and Service, Av. 
San Fernando 649, local 27 A, Col. Peña Pobre, C.P. 14060, Del. Tlalpan, Ciudad de México. México ROWENTA cubrirá los gastos razonablemente erogados para el cumplimiento de esta garantía, 
exdusivamente para aquellos sitios donde no se cuente con un centro de servicio autorizado. El periodo de garantía es el indicado en la lista de paises, a menos que se especifique algo diferente 
sobre la información del producto. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente 
sellada por el establedmiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 


{ALI A INTERNACIONAL : www.rowentausa.co йо! / Spanis 
ROWENTA realizará las reparaciones de este producto durante y después del período de garantía. 
Los accesorios, los consumibles y las piezas reemplazables por el usuario final se pueden comprar, si están disponibles localmente, como se describe en el sitio web de ROWENTA www.rowentausa.com 
Garantía ; ROWENTA garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación en materiales o mano de obra durante el período de garantía dentro de los países indicados en la lista adjunta, 
à partir de la fecha Inicial de compra, La garantía internacional del fabricante cubre todos los costos relacionados con el restablecimiento del producto defectuoso probado para que cumpla con 
las especificaciones originales, mediante la reparación o sustitución de cualquier pieza defectuosa y la mano de obra necesaria, A elección de ROWENTA, se puede proporcionar un producto de 
reemplazo equivalente o superior en lugar de reparar el producto defectuoso, La única obligación de ROWENTA y su exclusiva resolución bajo esta garantía se limitan a dicha reparación o reemplazo. 


Condiciones y excepclones ; ROWENTA no se compromete a reparar o sustituir ningún producto que по vaya acompañado de ún comprobante de compra válido. FI producto puede llevarse 
directamente en persona o debe ser empaquetado y devuelto adecuadamente, por correo registrado (0 algún método de envío equivalente), à un contro de servicio autorizado de ROWENTA. La 
dirección completa de los centros de servicio autorizados de cada país figura en el sitio web de ROWENTA (www.rowentausa.com) о llamando al centro de servicio al consumidor correspondiente 
que se encuentra en la lista de países adjunta, Esta garantía se aplica únicamente а los productos comprados y utilizados con fines domésticos y no cubrirá ningún daño que ocurta debido a un 
mal usa. negligencia, Incumplimiento de las instrucciones de ROWENTA, o una modificación o reparación no autorizada del producto. Tampoco cubre el desgaste normal, el mantenimiento o ef 
reemplazo de piezas consumibles, ni lo siguiente: 

daños o resultados deficientes especificamente derivados de una tensión o frecuencia incorrectas, tal y como figuran en el producto Identificación o especificación 
- utilizar el tipo de agua o consumible equivocado - daños mecánicos, sobrecarga 

entrada de agua, polvo o insectos en el producto (excepto los electrodomésticos con características diseñadas específicamente para los insectos) 

sarro (cualquier eliminación de sarro debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de uso) 
- daños causados por rayos o sobretensiones - daños en cualquier pieza de vidrio o porcelana del producto 
-accidentes, incluidos incendios, inundaciones, etc. = uso profesional, laboral о comercial 
Esta garantía tampoco se aplica a ningún producto que haya sido manipulado, ni a los daños producidos por el uso y cuidado inadecuados, el embalaje defectuoso por parte del propietario 0 un 
mal manejo por parte de cualquier transportista. 
NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA APLICARSE A LOS PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y A 
LOS PRODUCTOS CON BATERÍAS DE ROWENTA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE RESTRINGEN A LA DURACIÓN DE ESTA 
GARANTÍA ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ROWENTA SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE BASADO EN EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESPONSABILIDAD ESTRICTA. 

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. 
Derechos legales del consumidor : Esta garantía internacional de ROWENTA no afecta a los derechos legales que pueda tener un consumidor o a aquellos derechos que no puedan ser excluidos 
o limitados, ni a los derechos contra el minorista al que el consumidor compró el producto. Esta garantía otorga a un consumidor derechos legales específicos y el consumidor también puede tener 
otros derechos legales que varían de un estado a otro o de un país a otro. El consumidor puede hacer valer estos derechos a su entera discreción. 
Información adicional : Cuando un producto se compra en un país de la lista y luego se utiliza en otro país de la lista: 
(a) La duración de la garantía internacional de ROWENTA es la correspondiente al país de uso, incluso si el producto se compró en un país de la lista con una duración de garantía mayor. 
(b) La garantía internacional de ROWENTA no se aplica en caso de que el producto adquirido no se ajuste a los estándares locales, como el voltaje, la frecuencia, los enchufes u otras especificaciones técnicas locales. 
(©) El proceso de reparación de un producto comprado fuera del país de uso puede requerir más tiempo si ROWENTA no vende localmente el producto en el país de uso. Si el producto no se 
puede reparar en el nuevo país de uso, la garantía internacional de ROWENTA se limita al reemplazo por un producto similar o alternativo que tenga un costo similar, siempre que sea posible. 
Conserve este documento para consultarlo en caso de que desee presentar una reclamación en virtud de la garantía. 


ROWENTA GARANTIA INTERNACIONAL LIMITADA : www.rowenta.com Portugués / Po 

Este aparelho é reparável pela ROWENTA, durante e após o período de garantia. 

Acessórios, consumíveis e peças de substituição poderão ser adquiridos, caso estejam localmente disponíveis, tal como indicado no site da ROWENTA www.rowenta.com 

Garantia : Este aparelho é garantido pela ROWENTA contra qualquer defeito de fabrico nos materiais ou mão-de-obra, durante o período de garantia, nos países " como mencionado na lista 
de países anexa, a partir da data da compra ou da data da entrega. 

A garantia internacional do fabricante cobre todos os custos inerentes à restituição do artigo defeituoso de forma a ficar em conformidade com as suas especificações de origem, mediante 
reparação ou substituição de qualquer peça defeituosa, e à mão-de-obra necessária. Sendo opção da ROWENTA proceder à troca dum aparelho defeituoso por um equivalente ou superior em vez 
da sua reparação. A única obrigação da ROWENTA limita-se à substituição ou reparação do aparelho. 

Condições e exclusões : A ROWENTA não tem obrigação de proceder à reparação ou substituição dum aparelho caso não seja acompanhado por uma prova de compra válida. O aparelho pode 
ser entregue directamente num Serviço de Assistência Técnica autorizado ou ser devidamente embalado e enviado por correio registado (ou por outras formas de envio semelhante) para um 
Serviço de Assistência Técnica autorizado ROWENTA. A lista completa dos Serviços de Assistência Técnica autorizados em cada país, encontra-se disponível no site da ROWENTA (www.rowenta. 
com) ou pode também ser obtida ligando para o número do Centro de Contacto do Consumidor indicado na Lista de Países. Para poder oferecer um serviço após venda de alta qualidade e melhorar 
constantemente a satisfação do consumidor, a ROWENTA poderá enviar um inquérito de satisfação a todos os consumidores que tiveram os seus produtos a reparar ou que foram trocados num 
dos serviços autorizados de assistência técnica ROWENTA. 

A garantia internacional ROWENTA apenas se aplica a aparelhos adquiridos num dos países constantes da Lista de Países, e utilizados apenas para uso doméstico. Esta garantia não abrange danos 
que sejam resultantes de má utilização, negligência, não cumprimento das instruções ROWENTA, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, embalagem defeituosa ou danos durante 
o transporte. Também não cobre o desgaste natural do aparelho, nem manutenção ou substituição de consumíveis, nem: 


-utilização de certos tipos de água ou produtos não adequados -calcário (a descalcificação do aparelho deve ser feita de acordo com as instruções mencionadas no manual) 
-utilização profissional ou comercial -danos provocador por raios ou picos de corrente 

-danos ou avarias devido à utilização duma voltagem não adequada -danos mecânicos, sobrecarga 

-acidentes induindo fogo, inundação -danos das partes de vidro ou porcelana do aparelho 


«utilização com corrente ou voltagem diferente da indicada na placa sinalética do aparelho, ou outras especificações técnicas 

-entrada de água, pó ou insectos no interior do aparelho (exceto nos aparelhos concebidos com características especificamente concebidas para os insetos) 

Direitos dos Consumidores : A garantia internacional ROWENTA não afecta os direitos legais dos consumidores, e os seus direitos não podem ser excluídos nem limitados, nem o direito de 
redamar junto da loja onde adquiriu o aparelho. Esta garantia confere aos consumidores direitos legais específicos, e o consumidor pode também ter outros direitos legais que podem variar 
consoante a região ou país. Fica ao critério do consumidor poder reivindicar estes direitos. 

***Em caso de utilização do aparelho num país diferente daquele em que foi comprado, a duração da garantia internacional ROWENTA é igual à do país no qual o aparelho é utilizado, mesmo que 
o aparelho tenha sido adquirido num país onde o período de garantia seja diferente. O processo de reparação dos produtos adquiridos fora do país de utilização pode ser mais demorado caso 0 
artigo em questão não seja comercializado pela ROWENTA localmente, No caso de o aparelho não ter reparação no país em que está a ser utilizado, a garantia internacional ROWENTA limita-se à 
substituição por um aparelho equivalente ou por um aparelho com valor semelhante, sempre que possível, | 

Por favor conserve este documento caso deseje apresentar alguma reclamacáo ao abrigo Ча garantia 


NTA INTERNATIONALE BEPERKTE GARANTIE : www.rowenta.com Nederlands / Du 
Dit product kan gerepareerd worden door ROWENTA, gedurende en na de garantieperiode. 
Accessoires en de door de eindgebruikers te repareren onderdelen kunnen, indien lokaal beschikbaar, worden aangekocht via de website: www.rowenta.com 
De Garantie ; Dit product wordt gegarandeerd door ROWENTA (het adres van de firma en de details staan vermeld op bijgevoegde lijst van de ROWENTA Internationale Garantie) tegen iedere 
fabricagefout gedurende de garantieperiode geldig in de landen *** die vermeld staan op de landenlijst en wordt van kracht vanaf de oorspronkelijke dag van aankoop. 
De internationale fabrieksgarantie van ROWENTA dekt alle kosten die van toepassing zijn op het herstellen zodat het product weer voldoet aan de originele specificaties door reparatie of het 


vervangen van defecte onderdelen en de daarbij behorende arbeid. ROWENTA kan ervoor kiezen om een gelijkwaardig of verbeterd vervangend artikel te leveren in plaats van het defecte product 
te repareren. ROWENTA's enige verplichting en uw exclusieve oplossing is dat uw product gerepareerd of vervangen wordt. 

Vitsi еп: ROWENTA kan niet verplicht worden gesteld om producten te repareren of te vervangen als het product niet is voorzien van de originele aankoopnota. Het product 
kan rechtstreeks aangeleverd worden bij het reparatiecentrum of dient goed verpakt en aangetekend geretourneerd te worden door een erkende verzenddienst (of een soortgelijke verzendwijze) 
aan een geautoriseerd ROWENTA reparatiecentrum. Om de best mogelijke After Sales Service aan te bieden en een constante verbetering te realiseren van de consumenttevredenheid, kan 
ROWENTA alle consumenten, wiens product gerepareerd of vervangen is door een van de ROWENTA geautoriseerde service partner, een tevredenheidonderzoek toezenden. 

Voor elk land staat het adres van het geautoriseerde reparatiecentrum vermeld op de ROWENTA website of bel naar de consumentenservice 20als vermeld in de landentijst om het juiste adres 
te vernemen. 

Deze garantie geldt alleen voor producten die zijn aangeschaft of worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en dekt geen schade dat veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, 
onachtzaamheid, of het niet goed opvolgen van de ROWENTA gebruiksaanwijzing, of aanpassingen en/of ongeautoriseerde reparaties van het product, of verkeerde verpakking door de gebruiker 
of bij beschadiging door een transporteur. De garantie is ook niet van toepassing bij normale slijtage, het niet tijdig vervangen van noodzakelijke onderdelen en in de volgende gevallen: 

-schade of slechte resultaten specifiek te wijten aan verkeerde spanning zoals aangegeven op de product ID of specificatie 


-het gebruik van verkeerd soort water -kalkaanslag (er dient tijdig ontkalkt te worden zoals aangegeven staat in de gebruiksaanwijzing) 

-mechanische schade of overbelasting -als er water, stof of insecten in het product is gekomen (geldt niet voor producten die speciaal gemaakt zijn voor insecten) 
-ongelukken indusief brand, overstroming etc. -professioneel of commercieel gebruik 

-schade aan glazen of porseleinen onderdelen van het product -schade als resultaat van blikseminslag en/of voltage overspanning 


Wettelijke Consumenten rechten : Deze internationale ROWENTA garantie heeft geen invloed op de wettelijke consumentenrechten of die rechten die uitgesloten of beperkt kunnen worden, 
noch rechten ten opzichte van de winkelier die het product aan de consument verkocht heeft. Deze garantie geeft de consumentspecifieke wettelijke rechten weer. De consument kan ook andere 
wettelijke rechten hebben die per land kunnen verschillen. 

De consument kan dit recht aanwenden als hij dat prefereert. 

*** Wanneer een product is aangeschaft in een genoemd land en vervolgens gebruikt wordt in een ander genoemd land, dan geldt de internationale ROWENTA garantie in het land waar het 
product gebruikt wordt. Zelfs als het product is gekocht in een genoemd land met een andere garantie duur. Het herstelproces kan een langere tijd in beslag nemen als het product niet lokaa! 
verkocht door ROWENTA. Als het product niet te repareren is in het land van verbruik, wordt de internationale ROWENTA garantie beperkt tot een vervanging door een waar mogelijk vergelijkbaar 
of alternatief product tegen een vergelijkbare prijs. 

Het verzoek om dit document te bewaren voor uw referentie indien u een onder garantie claim wenst in te dienen. 


ROWENTA RAJOITETTU KANSAINVÄLINEN TAKUU : www.rowenta.com Suomi / Finnish 
Rowenta voi korjata tämän tuotteen takuuaikana sekä sen jälkeen 


Lisävarusteita, kuluvia osia ja varaosia, jotka käyttäjä voi vaihtaa, on saatavilla Rowenta:n internet-sivustossa kuvatulla tavalla www.rowenta.com 

Takuu Rowenta (yhteystiedot ovat kansainvälisen takuun maaluettelossa) on myöntänyt takuun tälle tuotteelle valmistus- ja materiaalivikojen varalta käyttöohjeen viimeisellä sivulla luetelluissa 
maissa***, Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Rowenta:n kansainvälinen takuu on lisäetu, joka ei heikennä tuotteen omistajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Valmistajan 
kansainvälinen takuu kattaa kaikki vialliseksi osoittautuneen tuotteen korjaamiseen liittyvät kustannukset siten, että tuote vastaa alkuperäistä tuotekuvausta. Takuu kattaa tuotteen korjaamisen 
tai koko tuotteen tai viallisen osan vaihtamisen uuteen sekä työn. Rowenta voi harkintansa mukaan tarjota tilalle vastaavan tai paremman tuotteen viallisen tuotteen korjaamisen sijaan. 
Rowenta:n korvausvelvollisuus rajoittuu viallisen tuotteen korjaamiseen tai uuteen vaihtamiseen. 

Takuuehdot ja poikkeukset Rowenta:n takuu on voimassa ainoastaan takuuajan ja oheisessa maaluettelossa mainituissa maissa ostokuittia tai takuutodistusta vastaan. Viallisen tuotteen 
voi toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna postipakettina huolellisesti pakattuna Rowenta:n valtuutettuun huoltopisteeseen. Kunkin maan huoltopisteiden yhteystiedot ovat saatavilla 
Rowenta:n internet-sivustosta (www.rowenta.com) tai puhelimitse maaluettelossa olevasta numerosta. Voidakseen tarjota parhaan mahdollisen asiakaspalvelun ja jatkusti parantaakseen 
asiakastyytyväisyyttä, ROWENTA saattaa lähettää tyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat käyttäneet ROWENTA valtuutettua huoltopalvelua. 

Rowenta:lla ei ole velvollisuutta korjata tai vaihtaa uuteen tuotteeseen laitetta, jonka mukana ei toimiteta asianmukaista ostokuittia tai takuutodistusta. Takuu ei kata väärästä käytöstä, 
laiminlyönnistä, muusta kuin Rowenta:n käyttöohjeessa selvitetystä käytöstä, muun kuin tuotteeseen merkityn jännitteen käytöstä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista eikä muun kuin 
valtuutetun huoltopisteen tekemästä korjauksesta aiheutuvia vahinkoja. Takuu ei myöskään kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista, kuluvia osia ja huoltamista eikä seuraavia: 


- vääränlaisen veden käytöstä aiheutuvia vahinkoja - kalkin kertymistä (kalkinpoisto on tehtävä ohjeiden mukaisesti) 

- veden, pölyn tai hyönteisten pääsemistä tuotteeseen (ei koske tuotteita, jotka ovat tarkoitettu hyönteisten pyydystämiseen) 

- mekaanisia vahinkoja tai ylikuormitusta - Väärän jännitteen tai taajuuden käytöstä aiheutuvia vahinkoja tai huonoja käyttötuloksia 
- onnettomuuksia kuten tulipaloa, tulvaa tai salamaniskua - tuotteen käyttöä ammatillisissa tai kaupallisissa tarkoituksissa 

- tuotteen lasi- tai posliiniosien vahingoittumista - salaman iskun tai virtapiikin aiheuttamia vahinkoja 


Kuluttajansuojalainsäädännön mukaiset oikeudet Rowenta:n kansainvälinen takuu ei heikennä kuluttajasuojalainsäädännön tai muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia eikä tuotteen 
myyneen jälleenmyyjän velvoitteita tuotteen omistajaa kohtaan. Takuu antaa kuluttajalle tietyt lakisääteiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla myös muita lakisääteisiä oikeuksia, jotka vaihtelevat 
maittain. Kuluttajalla on oikeus vedota näihin oikeuksiin. 

***Rowenta:n kansainvälinen takuu koskee vain maaluettelon maista ostettuja tuotteita, joita käytetään kotitalouskäytössä jossakin maaluettelon maassa. Mikäli tuote on ostettu yhdestä 
luettelon maasta ja sitä käytetään toisessa luettelon maassa: Mikäli tuotetta ei voi korjata käyttömaassa Rowenta:n kansainvälinen takuu rajoittuu korvaamaan tuotteen vastaavanlaisella 
tuotteella tai toisella samanhintaisella tuotteella mahdollisuuksien mukaan. 

Säilytä tämä asiakirja mahdollista myöhempää käyttöä varten. 


ROWENTA INTERNATIONELL BEGRÄNSAD GARANTI : www.rowenta.com Svenska / Swedish 
Vid behov kan denna produkt repareras av ROWENTA, under och efter garantiperioden. 

Tillbehör, förbrukningsartiklar och utbytesdelar för slutanvändare kan köpas i män av lokal tillgänglighet, i enlighet med informationen pä ROWENTAs webbplats. www.rowenta.com 

Garanti ROWENTA garantin omfattar material- och/eller fabrikationsfel som uppkommer under garantiperioden, dvs. den perioden som garantin är giltig i och som börjar ráknas fr.o.m. 
den datum som konsumenten köper produkten. Garantin omfattar de länder *** som är med pá listan över länderna med start frán det ursprungliga inköpsdatum eller leveransdatum. 
Denna internationella garanti täcker alla kostnader relaterade till ätgärdandet av en bevisat defekt produkt, sá att den ätergär till att uppfylla de ursprungliga produktspecifikationema. 
Detta kan ske genom reparation eller genom ersättning av bristfalliga delar. | vissa fall, om ROWENTA finner det lämpligt, kan hela produkten bytas ut mot en motsvarande eller bättre, 
istället för att den ursprungliga produkten repareras. Denna garanti beráttigar uteslutande till reparation eller ersättning pá de villkor som anges här, och det är ocksä ROWENTAs enda 
utfästelse när det gäller garantin. 

Villkor och undantag ROWENTA har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som saknar ett giltigt köpbevis. 

Produkten kan lämnas personligen till nägot av ROWENTAs auktoriserade servicecenter, eller paketeras pä lämpligt sätt och returneras som rekommenderad försändelse (eller 
motsvarande posttjánst) till ett auktoriserat ROWENTA-servicecenter. Du hittar adressuppgifterna för varje lands auktoriserade ROWENTA-servicecenter pä vär website (www.rowenta. 
com ) eller genom att ringa oss pä det aktuella landets telefonnummer, som du hittar i vär förteckning över länder. För att kunna erbjuda bästa möjliga service och ständigt förbättra 
kundnöjdheten, kan ROWENTA skicka en enkät till alla kunder som fätt sin produkt reparerad eller utbytt i ett ROWENTA auktoriserat servicecenter. 


n) 


15 


Den internationella ROWENTA-garantin gäller enbart produkter som köps in och används för hushällsbruk och gäller inte skador eller fel som kan ha uppstått till följd av felaktig 
eller onormal användning, vanvärd eller dä användaren inte följt manualer och skötselanvisningar, obehörig reparation av produkten, bristfällig förpackning av ägaren eller felaktiga 
transportörer hantering. Garantin gäller inte heller vid slitage till följd av normal användning och underhall eller för ersättning av förbrukningsdelar. Ingen garanti lämnas: 


- vid användning med fel typ av vatten - vid skador eller dåliga resultat pä grund av felaktig spanning eller frekvens som är upplyst pä produktets specifikation. 
-vid kalkavlagringar (vid avkalkning måste alltid anvisningarna följas) - | samband med olyckor såsom brand, översvämning, etc. 

- vid mekaniska skador och överbelastning - vid inträngande av vatten, damm eller insekter i produkten (exklusive producter som är sarskilt utformade för att fånga insekter) 
- vid skador pä glas- eller porslinsdelar | produkten - vid professionell användning eller användning i kommersiella sammanhang 

-skador frän blixnedslag eller överspänning. 

Konsumenternas rättsliga rättigheter Denna internationella ROWENTA-garanti päverkar inte konsumentens rättsliga rättigheter eller sädana rättigheter som är tvingande enligt 


lag. Garantin påverkar inte heller rättigheterna gentemot äterförsäljaren som sålt produkten till konsumenten. Denna garanti ger konsumenten specifika rättsliga rättigheter, och 
konsumenten kan även ha andra rättsliga rättigheter som skiljer sig ät mellan olika länder. Konsumenten är isin fulla rätt att åberopa sådana rättigheter. 

*** Om ett produkt köptsi ett listat land och sedan använts i ett annat listat land gäller den internationella ROWENTA-garantin som gäller i det land där produkten använts, även om den 
införskaffats í ett annat listat land där garantiperioden inte är densamma. Det kan ta längre tid att reparera ett produkt som köpts i ett annat land än det land där produkten använts, 
sävida den inte även säljs av ROWENTA i användningslandet. 

I de fall där produkten inte kan repareras i det nya landet berättigar den internationella ROWENTA-garantin endast till byte till ett annat, snarlik produkt eller till ett alternativ produkt 
i samma prisklass, där det är möjligt. 

Förvara detta dokument om du vill göra anspräk pä garantin 


ROWENTA RAHVUSVAHELINE PIIRATUD GARANTII : www.rowenta.com Eesti / Estonian 
Seda toodet parandab garantiiaja jooksul ja pärast seda ROWENTA. 


Kohapeal kättesaadavaid lisaseadmeid, tarvikuid ja löppkasutaja poolt asendatavaid osi saab osta vastavalt ROWENTA kodulehe www.rowenta.com juhistele. 
Garantii ROWENTA garanteerib selle toote mistahes materjalide tootmisdefektide või teostusrikete kõrvaldamise garantiiaja jooksul alates ostukuupäevast riikides ***, mis on loetletud 
juurde lisatud riikide loendis, alates algsest ostukuupäevast või tarnekuupäevast. 


toote parandamise asemel pakkuda samaväärset või paremat asendustoodet. ROWENTA kohustus ja Teie valik selle garantii ulatuses on piiratud seadme remondi või asendusega. 
Tingimused ja välistused ROWENTA ei ole kohustatud parandama või asendama mistahes toodet, millel pole kaasas kehtivat ostutšekki. Toote saab tuua isiklikult või pakkida ja 
tagastada tähitud postisaadetisega (voi muu sarnaste saatmismeetodiga) ROWENTA volitatud teeninduskeskusesse. Riikide volitatud teeninduskeskuste aadressid leiate ROWENTA 
kodulehel (www.rowenta.com.) või helistades vastavasse teeninduskeskusesse, mille kontaktandmed on lisatud riikide loendisse. Parima võimaliku järelmüügiteeninduse pakkumiseks 
ja kliendi rahulolu pidevaks tõstmiseks võib ROWENTA saata rahulolu-uuringu kõikidele oma klientidele, kelle toodet on mõnes ROWENTA ametlikus hoolduskeskuses remonditud või 
välja vahetatud. 

See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mis on ostetud kasutamiseks koduses majapidamises ning see ei kata mistahes kahjustusi, mis on seotud toode väära kasutamisega, 
hooletusega, ROWENTA juhiste eiramisega või toote muutmisega või volituseta remondiga, kasutajapoolse mittenöuetekohase pakendamisega või vedaja väärkäitlemisega. See ei kehti 
ka toote normaalsel kulumisel, tarvikute hooldamisel või asendamisel ning alljärgnevate! juhtudel tekkinud kahjustuste korral: 


- vale vee või tarviku liigi kasutamisel, - katlakivi tekkimisel (mistahes katlakivi eemaldamist peab teostama vastavalt kasutusjuhendile) 
- toote andmesildil või spetsifikatsioonil näidatust erineva pinge või sageduse kasutamisest tingitud kahjustuste või halbade tulemuste korral, 

- tulekahjust, üleujutusest, välgust jne. põhjustatud õnnetuste korral, - tulekahjust, üleujutusest jne. põhjustatud õnnetuste korral, 

- toote klaas-või portselanosade purunemisel, - äikesest või vooluköikumistest põhjustatud kahjustuste korral. 

- mehaaniliste kahjustuste või ülekoormuste korral, - kutse -või kommertseesmärgil kasutamise korral, 


- vee, tolmu või putukate sattumisel tootesse (välja arvatud spetsiaalselt putukate jaoks välja töötatud lahendustega seadmetel). 

Tarbija seaduslikud õigused See ROWENTA rahvusvaheline garantii ei puuduta tarbija neid seaduslikke õigusi, mida ta võib omada või neid õigusi mida ei saa välistada või piirata, ega 
õigusi jaemüüja suhtes, kelle käest tarbija selle toote ostis. See garantii annab tarbijale kindlad seaduslikud õigused ning tarbijal võivad olla ka muud seaduslikud õigused, mis võivad olla 
erinevates riikides ja piirkondades erinevad. Tarbija võib omal äranägemisel nõuda mistahes selliste õiguste järgimist. 

*** Kui toode on ostetud ühes loetletud riigis ning seda kasutatakse seejärel teises loetletud riigis, siis ROWENTA rahvusvaheline garantii kehtib kasutamisriigis, isegi siis, kui toode osteti 
erineva garantii kestusega riigist. Kui toodet ei müü ROWENTA, siis võib parandamisprotsess kesta kauem. Kui toodet uues riigis ei parandata, siis on ROWENTA rahvusvaheline garanti 
piiratud võimaluse korral sarnase maksumusega sarnase või alternatiivse toote asendamisega. 

Palun hoidke käesolev dokument alles juhuks, kui soovite garantii alusel reklamatsiooni esitada. 


ROWENTA STARPTAUTISKĀ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA : www.rowenta.com Latviešu / Latvian 
Šo izstrādājumu gan garantijas perioda laikā, gan arī pēc tā var remontēt uzņēmumā ROWENTA. 

Piederumus, dilstošās daļas un daļas, kuras var nomainīt lietotājs, ja tādas attiecigajá valstī ir pieejamas, var iegādāties, kā aprakstīts ROWENTA interneta vietnē www.rowenta.com 

Garantija ROWENTA garanté, ka norādītajā garantijas periodā, sākot no sākotnējā iegādes datuma, šajā izstrādājumā nebūs materiālu defektu vai darba defektu, valstis***, ká norādīts 
pievienotajā valstu saraksta, sākot no sākotnējās iegādes datuma vai piegādes datumā. 

Starptautiskā ražotāja garantija attiecas uz visām izmaksām, kas saistītas ar pieräditi defektiva izstrādājuma atjaunošanu, lai tas atbilstu tā sākotnējām specifikacijam, remontéjot vai nomainot 
defektivo daļu un ieguldot nepieciešamo darbu. Рес ROWENTA izvēles var tikt piešķirts atbilstošs vai augstākas kvalitātes aizstajejprodukts, tä vietä, lai remontétu bojātu produktu. ROWENTA 
vienīgais pienākums un jūsu ekskluzīvās tiesības saskaņā ar šo garantiju aprobežojas ar šādu remontu vai nomaiņu. 

Nosacijumi un izņēmumi ROWENTA nav pienākuma remontēt vai nomainit izstrādājumu, ar kuru kopā nav saņemts derīgs pirkumu apliecinošs dokuments. Izsträdäjumu var piegādāt personīgi 
vai ari atbilstoši jepakot un nosūtīt ar ierakstītu sūtījumu (vai līdzvērtīgu piegādes metodi) ROWENTA autorizétajam servisa centram. Pilnīga informacija par autorizēto servisa centru adresēm 
katrā valstī ir norädita ROWENTA tīmekļa vietnē (www.rowenta.com), un to var arī noskaidrot, zvanot uz pievienotajā valstu sarakstā norādīto attiecigo klientu apkalpošanas centru. Lai piedāvātu 
pêc iespējas labāku pēcpārdošanas servisu un pastāvīgi uzlabot klientu apmierinātību, ROWENTA mēdz nosütit apmierinātības aptaujas lapas visiem klientiem, kas salaboja vai apmainija savu 
produktu viená no ROWENTA autorizétajiem servisa centriem. 

Si garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas ir iegādāti lietošanai mājsaimniecībā un lietoti májsalmnieciba, un tā neattiecas uz bojājumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas, nolaidības, 
ROWENTA norädijumu neievērošanas, izstrādājuma modificêsanas vai neatļautas remontēšanas 06| vai arī tādēļ, ka īpašnieks to ír nepareizi iesainojis vai piegādes uzņēmums ar to ir nepareizi 
rīkojies. Tā neattiecas ari uz parastu nodilumu, apkopi vai dilstošo daļu nomaiņu, val uz šādiem faktoriem: 


- nepareiza üdens vai dilstošo daļu lietošana; = mehāniski bojājumi, pārslodze; 
-izstrādājuma stikla vai porceläna daļu bojäjumi; - lietošana profesionālā val komerciālā veidā, 
= parka|košanas (atka|košana javelc saskanä ar lietošanas norädijumiem); ~ bojājumi zibens val jaudas pärsprieguma rezultata 


- bojajumi vai slikti rezultati, ko izraisa nepareizs spriegums val strāvas frekvence, kas neatbilst izstrádájuma ID pláksnité vai specifikacijas norādītajai; 
- ūdens, putekļu vai insektu iekļūšana izstrádájumá (izņemot lekärtas, kuru darbība ietver ar insektiem salstitas funkcijas); 


vervangen van defecte onderdelen en de daarbij behorende arbeid, ROWENTA kan ervoor kiezen оту een gelljkwraardig of verbeterd vervangend artikel te leveren in plaats van het defecte product 
te repareren, ROWENTA's entge verplichting en uw exclusteve oplossing (s dat uw product gerepareerd of vervangen wordt. 

Voorwaarden & Uitstuitinaen; ROWENTA kan niet verplicht worden gesteld om producten te repareren of te vervangen als het product niet Is véörztén van de originele aankoopnota. Het product 
kan rechtstreeks aangeleverd worden bi) het reparatiecentrum of dient goed verpakt en aangetekend geretourneerd te worden door sen erkende verzenddienst (of een soörtyelijke verzendwijze) 
aan een geautoriseerd ROWENTA reparatiecentrum, Om de best mogelijke After Sales Service aan te bieden en een constante verbetering te realiserer van de consumenttevredenheid, Кат 
ROWENTA alle consumenten, wiens product gerepareerd of vervangen is door een van de ROWENTA geautoriseerde service partner, een tevredenheldonderzoek toezenderi 

Voor oik land staat het adres van het geautoriseerde reparatlecentrum vermeld op de ROWENTA website of bel naar de consumentenservice zoals vermeld in de landenlijst om het juiste adres 
te vememen. 

Deze garantie geldt alleen voor producten die zijn aangeschaft of worden gebruikt voor hutshoudelijke doeleinden en dekt geen schade dat veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik, 
onachtzaamheld, of het niet goed opvolgen van de ROWENTA gebruiksaanwijzing, of aanpassingen en/of ongeautoriseerde reparaties van het product, of verkeerde verpakking door de gebruiker 
ef bi beschadiging door een transporteur, De garantie is ook niet van toepassing bij normale slijtage, het niet tijdig vervangen van noodzakelijke onderdelen en in de volgende gevallen: 
-schade of slechte resultaten specifiek te wijten aan verkeerde spanning zoals aangegeven op de product ID of specificatie 


«het gebruik van verkeerd soort water -kalkäänslag (er dient tijdig ontkalkt te worden zoals aangegeven staat in de gebruiksaanwijzing) 

-mechanische schade of overbelasting -als er water, stof of insecten in het product is gekomen (geldt niet voor producten die speciaal gemaakt zijn voor insecten) 
-ongelukken indusief brand, overstroming etc, -professioneel of commercieel gebruik 

-schade aan glazen of porseleinen onderdelen van het product «schade als resultaat van blikseminslag en/of voltage overspanning 


Wettelijke Consumenten rechten : Deze internationale ROWENTA garantie heeft geen invloed op de wettelijke consumentenrechten of die rechten die uitgesloten of beperkt kunnen worden, 
noch rechten ten opzichte van de winkelier die het product aan de consument verkocht heeft, Deze garantie geeft de consumentspecifieke wettelijke rechten weer. De consument kan ook andere 
wettelijke rechten hebben die per land kunnen verschillen. 

De consument kan dit recht aanwenden als hij dat prefereert, 

*** Wanneer een product is aangeschaft in een genoemd land en vervolgens gebruikt wordt in een ander genoemd land, dan geldt de internationale ROWENTA garantie in het land waar het 
product gebruikt wordt. Zelfs als het product is gekocht in een genoemd land met een andere garantie duur. Het herstelproces kan een langere tijd in beslag nemen als het product niet lokaal 
verkocht door ROWENTA. Als het product niet te repareren is in het land van verbruik, wordt de internationale ROWENTA garantie beperkt tot een vervanging door een waar mogelijk vergelijkbaar 
of alternatief product tegen een vergelijkbare prijs. 

Het verzoek om dit document te bewaren voor uw referentie indien u een onder garantie claim wenst in te dienen. 


ROWENTA RAJOITETTU KANSAINVÄLINEN TAKUU : www.rowenta.com Suomi / Finnish 
Rowenta voi korjata tämän tuotteen takuuaikana sekä sen jälkeen 


Takuu Rowenta (yhteystiedot ovat kansainvälisen takuun maaluettelossa) on myöntänyt takuun tälle tuotteelle valmistus- ja materiaalivikojen varalta käyttöohjeen viimeisellä sivulla luetelluissa 
maissa***. Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Rowenta:n kansainvälinen takuu on lisäetu, joka ei heikennä tuotteen omistajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Valmistajan 
kansainvälinen takuu kattaa kaikki vialliseksi osoittautuneen tuotteen korjaamiseen liittyvät kustannukset siten, että tuote vastaa alkuperäistä tuotekuvausta. Takuu kattaa tuotteen korjaamisen 
tai koko tuotteen tai viallisen osan vaihtamisen uuteen sekä työn. Rowenta voi harkintansa mukaan tarjota tilalle vastaavan tai paremman tuotteen viallisen tuotteen korjaamisen sijaan. 
Rowenta:n korvausvelvollisuus rajoittuu viallisen tuotteen korjaamiseen tai uuteen vaihtamiseen. 

Takuuehdot ja poikkeukset Rowenta:n takuu on voimassa ainoastaan takuuajan ja oheisessa maaluettelossa mainituissa maissa ostokuittia tai takuutodistusta vastaan. Viallisen tuotteen 
voi toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjattuna postipakettina huolellisesti pakattuna Rowenta:n valtuutettuun huoltopisteeseen. Kunkin maan huoltopisteiden yhteystiedot ovat saatavilla 
Rowenta:n internet-sivustosta (www.rowenta.com) tai puhelimitse maaluettelossa olevasta numerosta. Voidakseen tarjota parhaan mahdollisen asiakaspalvelun ja jatkusti parantaakseen 
asiakastyytyväisyyttä, ROWENTA saattaa lähettää tyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat käyttäneet ROWENTA valtuutettua huoltopalvelua. 

Rowenta:lla ei ole velvollisuutta korjata tai vaihtaa uuteen tuotteeseen laitetta, jonka mukana ei toimiteta asianmukaista ostokuittia tai takuutodistusta. Takuu ei kata väärästä käytöstä, 
laiminlyönnistä, muusta kuin Rowenta:n käyttöohjeessa selvitetystä käytöstä, muun kuin tuotteeseen merkityn jännitteen käytöstä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista eikä muun kuin 
valtuutetun huoltopisteen tekemästä korjauksesta aiheutuvia vahinkoja. Takuu ei myöskään kata normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista, kuluvia osia ja huoltamista eikä seuraavia: 


- vääränlaisen veden käytöstä aiheutuvia vahinkoja ~ kalkin kertymistä (kalkinpoisto on tehtävä ohjeiden mukaisesti) 

- veden, pölyn tai hyönteisten pääsemistä tuotteeseen (ei koske tuotteita, jotka ovat tarkoitettu hyönteisten pyydystämiseen) 

- mekaanisia vahinkoja tai ylikuormitusta - Väärän jännitteen tai taajuuden käytöstä aiheutuvia vahinkoja tai huonoja käyttötuloksia 
- onnettomuuksia kuten tulipaloa, tulvaa tai salamaniskua - tuotteen käyttöä ammatillisissa tai kaupallisissa tarkoituksissa 

- tuotteen lasi- tai posliiniosien vahingoittumista - salaman iskun tai virtapiikin aiheuttamia vahinkoja 


Kuluttajansuojalainsäädännön mukaiset oikeudet Rowenta:n kansainvälinen takuu ei heikennä kuluttajasuojalainsäädännön tai muun lainsäädännön mukaisia oikeuksia eikä tuotteen 
myyneen jälleenmyyjän velvoitteita tuotteen omistajaa kohtaan. Takuu antaa kuluttajalle tietyt lakisääteiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla myös muita lakisääteisiä oikeuksia, jotka vaihtelevat 
maittain. Kuluttajalla on oikeus vedota näihin oikeuksiin. 

***Rowenta:n kansainvälinen takuu koskee vain maaluettelon maista ostettuja tuotteita, joita käytetään kotitalouskäytössä jossakin maaluettelon maassa. Mikäli tuote on ostettu yhdestä 
luettelon maasta ja sitä käytetään toisessa luettelon maassa: Mikäli tuotetta ei voi korjata käyttömaassa Rowenta:n kansainvälinen takuu rajoittuu korvaamaan tuotteen vastaavanlaisella 
tuotteella tai toisella samanhintaisella tuotteella mahdollisuuksien mukaan. 

Säilytä tämä asiakirja mahdollista myöhempää käyttöä varten. 


ROWENTA INTERNATIONELL BEGRÄNSAD GARANTI : www.rowenta.com Svenska / Swedish 
Vid behov kan denna produkt repareras av ROWENTA, under och efter garantiperioden. 


Tillbehör, förbrukningsartiklar och utbytesdelar för slutanvändare kan köpas | män av lokal tillgänglighet, i enlighet med informationen pá ROWENTAs webbplats, www.rowenta.com 

Garanti ROWENTA garantin omfattar material- och/eller fabrikationsfel som uppkommer un der garantiperioden, dvs. den perioden som garantin är giltig i och som börjar räknas fr.o.m. 
den datum som konsumenten köper produkten. Garantin omfattar de länder *** som är med pä listan över länderna med start fran det ursprungliga inkôpsdatum eller leveransdatum, 

Denna internationella garanti täcker alla kostnader relaterade till ätgärdandet av en bevisat defekt produkt, sä att den återgår till att uppfylla de ursprungliga produktspecifikationema. 
Detta kan ske genom reparation eller genom ersättning av bristfälliga delar. | vissa fall, om ROWENTA finner det lämpligt, kan hela produkten bytas ut mot en motsvarande eller bättre, 
istället for att den ursprungliga produkten repareras. Denna garanti berättigar uteslutande till reparation eller ersättning pä de villkor som anges här, och det är också ROWENTAS enda 
utfastelse nar det gäller garantin. 

Yilikor och undantag ROWENTA har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som saknar ett giltigt köpbevis. 

Produkten kan lámnás personligen till nägot av ROWENTAs auktoriserade servicecenter, eller paketeras pä lämpligt sätt och returneras som rekommenderad försändelse (eller 
motsvarande posttjänst) till ett auktoriserat ROWENTA-servicecenter, Du hittar adressuppglfterna für varje lands auktoriserade ROWENTA-servicecenter pá var website (www.rowenta. 
com ) eller genom att ringa oss pä det aktuella landets telefonnummer, som du hittar | vär förteckning över länder. För att kunna erbjuda basta möjliga service och ständigt förbättra 
kundnöjäheten, kan ROWENTA skicka en enkät till alla kunder som fått sin produkt reparerad eller utbytt | ett ROWENTA auktoriserat servicecenter. 


Den intemationella ROWENTA-garantin gäller enbart produkter som köps in och används för hushällsbruk och gäller inte skador eller fel som kan ha uppstått tit följd av fefaktig 
eller onormal användning, vanvård eller dà användaren inte följt manualer och skötselanvisningar, obehörig reparation av produkten, bristfällig förpackning av ägaren eller felaktiga 
transportörer hantering. Garantin gäller inte heller vid slitage till följd av normal användning och underhall eller för ersättning av forbrukningsdelar. Ingen garanti lämnas: 


- vid användning med fel typ av vatten - vid skador eller däliga resultat pá grund av felaktig spanning eller frekvens som är upplyst pá produktets specifikation. 
~vid kalkavlagringar (vid avkalkning måste alltid anvisningama följas) - | samband med olyckor såsom brand, översvämning, etc. 

- vid mekaniska skador och överbelastning -vid inträngande av vatten, damm eller insekter | produkten (exklusive producter som är särskilt utformade för att fånga insekter) 
- vid skador pä glas- eller porslinsdelar i produkten - vid professionell användning eller användning | kommersiella sammanhang 

-skador frän blixnedslag eller överspänning. 

Konsumenternas rättsliga rättigheter Denna internationella ROWENTA-garanti påverkar inte konsumentens rättsliga rättigheter eller sådana rättigheter som är tvingande enligt 


lag. Garantin påverkar inte heller rättigheterna gentemot återförsäljaren som salt produkten till konsumenten. Denna garanti ger konsumenten specifika rattsliga rättigheter, och 
konsumenten kan även ha andra rättsliga rättigheter som skiljer sig ät mellan olika länder. Konsumenten är i sin fulla rätt att äberopa sådana rättigheter. 

*** Om ett produkt köpts i ett listat land och sedan använts i ett annat listat land gäller den internationella ROWENTA-garantin som gäller i det land där produkten använts, även om den 
införskaffats i ett annat listat land där garantiperioden inte är densamma. Det kan ta längre tid att reparera ett produkt som köpts i ett annat land än det land där produkten använts, 
såvida den inte även säljs av ROWENTA i användningslandet. 

| de fall där produkten inte kan repareras i det nya landet berättigar den internationella ROWENTA-garantin endast till byte till ett annat, snarlik produkt eller till ett alternativ produkt 


i затта prisklass, där det är möjliat. 
Förvara detta dokument om du vill göra anspräk pä garantin 


ROWENTA RAHVUSVAHELINE PIIRATUD GARANTII : www.rowenta.com Eesti / Estonian 


Seda toodet parandab garantiiaja jooksul ja pärast seda ROWENTA. 

Kohapeal kättesaadavaid lisaseadmeid, tarvikuid ja löppkasutaja poolt asendatavaid osi saab osta vastavalt ROWENTA kodulehe www.rowenta.com juhistele. 

Garantii ROWENTA garanteerib selle toote mistahes materjalide tootmisdefektide voi teostusrikete körvaldamise garantiiaja jooksul alates ostukuupäevast riikides ***, mis on loetletud 
juurde lisatud riikide loendis, alates algsest ostukuupäevast voi tamekuupäevast. 

Tootja rahvusvaheline garantii katab kik kulud, mis on seotud tõestatud defektide parandamisega või defektsete osade asendamisega ja tööjõu kuluga. ROWENTA; valikul võib defektse 
toote parandamise asemel pakkuda samaväärset või paremat asendustoodet. ROWENTA kohustus ја Teie valik selle garantii ulatuses on piiratud seadme remondi või asendusega. 
Tingimused ja välistused ROWENTA ei ole kohustatud parandama või asendama mistahes toodet, millel pole kaasas kehtivat ostutšekki. Toote saab tuua isiklikult voi pakkida ja 
tagastada tähitud postisaadetisega (või muu sarnaste saatmismeetodiga) ROWENTA volitatud teeninduskeskusesse. Riikide volitatud teeninduskeskuste aadressid leiate ROWENTA 
kodulehel (www.rowenta.com.) või helistades vastavasse teeninduskeskusesse, mille kontaktandmed on lisatud riikide loendisse. Parima võimaliku järelmüügiteeninduse pakkumiseks 
ja kliendi rahulolu pidevaks tõstmiseks vöib ROWENTA saata rahulolu-uuringu kõikidele oma klientidele, kelle toodet on mõnes ROWENTA ametlikus hoolduskeskuses remonditud või 
välja vahetatud. 

See garantii kehtib ainult nendele toodetele, mis on ostetud kasutamiseks koduses majapidamises ning see ei kata mistahes kahjustusi, mis on seotud toode väära kasutamisega, 
hooletusega, ROWENTA juhiste eiramisega või toote muutmisega või volituseta remondiga, kasutajápoolse mittenőuetekohase pakendamisega vôi vedaja väärkäitlemisega. See ei kehti 
ka toote normaalsel kulumisel, tarvikute hooldamisel või asendamisel ning alljärgnevatel juhtudel tekkinud kahjustuste korral: 


- vale vee või tarviku liigi kasutamisel, - katlakivi tekkimisel (mistahes katlakivi eemaldamist peab teostama vastavalt kasutusjuhendile) 
-toote andmesildil või spetsifikatsioonil näidatust erineva pinge või sageduse kasutamisest tingitud kahjustuste või halbade tulemuste korral, 

- tulekahjust, üleujutusest, välgust jne. põhjustatud önnetuste korral, - tulekahjust, üleujutusest jne. põhjustatud õnnetuste korral, 

- toote klaas-või portselanosade purunemisel, - äikesest või vooluköikumistest põhjustatud kahjustuste korral. 

- mehaaniliste kahjustuste või ülekoormuste korral, - kutse -või kommertseesmärgil kasutamise korral, 


- vee, tolmu või putukate sattumisel tootesse (välja arvatud spetsiaalselt putukate jaoks välja töötatud lahendustega seadmetel). 

Tarbija seaduslikud õigused See ROWENTA rahvusvaheline garantii eì puuduta tarbija neid seaduslikke õigusi, mida ta võib omada või neid õigusi mida ei saa välistada või piirata, еда 
õigusi jaemüüja suhtes, kelle käest tarbija selle toote ostis. See garantii annab tarbijale kindlad seaduslikud õigused ning tarbijal võivad olla ka muud seaduslikud õigused, mis võivad olla 
erinevates riikides ja piirkondades erinevad. Tarbija võib omal äranägemisel nõuda mistahes selliste õiguste järgimist. 

** * Kui toode on ostetud ühes loetletud riigis ning seda kasutatakse seejärel teises loetletud riigis, siis ROWENTA rahvusvaheline garantii kehtib kasutamisriigis, isegi siis, kui toode osteti 
erineva garantii kestusega riigist. Kui toodet ei müü ROWENTA, siis võib parandamisprotsess kesta kauem. Kui toodet uues riigis ei parandata, siis on ROWENTA rahvusvaheline garantii 
piiratud võimaluse korral sarnase maksumusega sarnase või alternatiivse toote asendamisega. 

Palun hoidke käesolev dokument alles juhuks, kui soovite garantii alusel reklamatsiooni esitada. 


ROWENTA STARPTAUTISKĀ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA : www.rowenta.com Latviešu / Latvian 
Šo izstrādājumu gan garantijas perioda laikā, gan arī pēc tä var remontēt uzņēmumā ROWENTA. 
Piederumus, dilstošās daļas un daļas, kuras var nomainīt lietotājs, ja tādas attiecīgajā valstī ir pieejamas, var iegādāties, kā aprakstīts ROWENTA interneta vietnē www.rowenta.com 
Garantija ROWENTA garanté, ka norādītajā garantijas periodā, sākot no sākotnējā iegādes datuma, šajā izstrādājumā nebūs materiālu defektu vai darba defektu, valstis***, kā norādīts 
pievienotajā valstu saraksta, sākot no sākotnējās iegādes datuma vai piegādes datuma. 
Starptautiskā ražotāja garantija attiecas uz visām izmaksām, kas saistītas ar pieräditi defektiva izstrādājuma atjaunošanu, lai tas atbilstu tā sākotnējām specifikācijām, remontējot vai nomainot 
defektivo daļu un ieguldot nepieciešamo darbu, Pēc ROWENTA izvēles var tikt piešķirts atbilstošs vai augstākas kvalitātes aizstájéjprodukts, tä vietä, lai remontétu bojātu produktu. ROWENTA 
vienīgais pienākums un jūsu ekskluzīvās tiesības saskaņā ar šo garantiju aprobežojas ar šādu remontu vai nomaiņu. 
Nosadjumi un izņēmumi ROWENTA nav pienākuma remontēt vai nomainīt izstrādājumu, ar kuru kopā nav saņemts derīgs pirkumu apliecinošs dokuments. Izstrádájumu var piegādāt personīgi 
vai ari atbilstoši iepakot un nosūtīt ar ierakstītu sūtījumu (vai līdzvērtīgu piegädes metodi) ROWENTA autorizetajam servisa centram. Pilnīga informācija par autorizēto servisa centru adresēm 
katrā valstī ir norādīta ROWENTA tīmekļa vietnē (www.rowenta.com), un to var arī noskaidrot, zvanot uz pievienotajā valstu sarakstā norādīto attiecīgo klientu apkalpošanas centru. Lai piedavatu 
pêc iespējas labāku pēcpārdošanas servisu un pastāvīgi uzlabot klientu apmierinātību, ROWENTA mēdz nosūtīt apmierinātības aptaujas lapas visiem klientiem, kas salaboja vai apmainija savu 
produktu vienā no ROWENTA autorizētajiem servisa centriem. 
Si garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas ir iegādāti lietošanai majsaimnieciba un lietoti májsalmnieciba, un tā neattiecas uz bojājumiem, kas var rasties nepareizas lietošanas, nolaidibas, 
ROWENTA norādījumu neievéro3anas, izstrādājuma modificêsanas vai neatļautas remontēšanas dēļ vai arī tādēļ, ka īpašnieks to ir nepareizi iesainojis vai piegādes uzņēmums ar to ir nepareizi 
rīkojies. Tá neattiecas ari uz parastu nodilumu, apkopi vai dilstošo daļu nomaiņu, vai uz Sädiem faktoriem: 
- nepareiza üdens vai dilstošo daļu lietošana; ` - mehāniski bojājumi, pārslodze; 
- izstrādājuma stíkla vai porcelāna daļu bojājumi; - lietošana profesionālā vai komerciālā veidā, 
- párkalkosanás (atkalkosana jāveic saskaņā ar lietošanas norädijumiem); - bojājumi zibens vai jaudas pārsprieguma rezultātā 
- bojājumi vai slikti rezultāti, ko izraisa nepareizs spriegums vai strāvas frekvence, kas neatbilst izstrādājuma ID pláksnité vai specifikācijās norādītajai; 
~ üdens, putekļu vai insektu ieklääana izsträdäjumä (iznemot iekārtas, kuru darbība letver ar insektiem saistītas funkcijas); 


L iktás pato ti Si starptautiskā ROWENTA garantija neietekmē likumä noteiktäs patérétája tiesības val tiesibas, kuras nevar liegt vai ierobežot, vai tiesības pret 
mazumtirgotäju, по kura patêrêtájs izstrādājumu ir legädäjies. Šajā garantijä patérétajam tiek snlegtas konkrētas juridiskas tiesibas, un patörötäjam var bit ari citas juridiskas tiesības, kuras katrā 


pavalsti un valstī atšķiras, Patērētājs šādas tiesības var izmantot pēc saviem leskatiem. 

** Ја izstrādājums ir iegādāts vienā no sarakstā norādītajām valstíng un Dër tam tiek lietots kada cita no sarakstā norādītajām valstīm, starptautiskās ROWENTA garantijas terminé ir tāds, kāds ir 
spökä lietošanas valsti, pat ja izstrādājums ir iegädäts kada no sarakstā norādītajām valstim, kurā ir cits garantijas termiņš, Remonts var aizņemt vairäk laika, ja uzņēmums ROWENTA attiecīgajā 
valsti izstrādājumu nepárdod, Ja izstrādājumu jaunajā valsti nevar remontēt, starptautiskā ROWENTA garantija aprobežojas ar nomaiņu pret lidzigu izsträdäjumu vaí cítu izstrādājumu ar līdzīgām 
izmaksām, ja tas ir iespējams. 

Lùdzu, saglabājiet šo dokumentu jūsu atsaucei, ja jūs vēlaties iesniegt prasību saskaņā ar garantiju. 


ROWENTA TARPTAUTINÉ RIBOTA GARANTIJA : www.rowenta.com Lietuviškai / Lithuanian 


Šio garantinio laikotarpio metu ir jam pasibaigus 3j gaminj remontuoja ROWENTA. 

Priedus, eksploatacines medžiagas ir galutinio naudotojo keičiamas dalis galima įsigyti (jei jos parduodamos vietoje) pagal ROWENTA interneto svetainėje www.rowenta.com pateiktas sąlygas 
Garantija ROWENTA garantuoja, kad šis gaminys garantiniu laikotarpiu (skaičiuojant nuo pirmosios pirkimo datos ar pristatymo datos) šiose šalyse kaip nurodyta pridétame šalių sarase***, bus 
be medžiaginių ir gamybinių defektų. Tarptautinė gamintojo garantija taikoma visoms sąnaudoms, susijusioms su jrodyto defektinio gaminio atkūrimu į pradines specifikacijas, jj suremontuojant 
arba pakeičiant bet kokias defektines dalis, įskaitant darbo sąnaudas. ROWENTA pasirinkimu vietoj to, kad būtų taisomas gaminys su trūkumais, gali būti pateikiamas lygiavertis arba geresnės 
kokybės pakaitinis gaminys. Vienintelis ROWENTA įsipareigojimas ir jūsų vienintelė teisė pagal šią garantiją — pirmiau minėta remonto arba keitimo operacija. 

Sąlygos ir išimtys ROWENTA nejsipareigoja suremontuoti arba pakeisti gaminio, su kuriuo nepateikiamas galiojantis pirkimo įrodymas. Gaminj naudotojas gali atvežti pats arba tinkamai 
supakuota atsiųsti registruotu paštu (ar analogiškomis pašto priemonėmis) j ROWENTA jgaliotaji aptarnavimo centrą. Išsamūs kiekvienos šalies jgaliotyjy aptarnavimo centrų adresų duomenys 
pateikiami ROWENTA interneto svetainėje (www.rowenta.com). Taip pat juos galima gauti paskambinus į atitinkamą klientų aptarnavimo centrą, nurodytą pridétame Šalių sąraše. Siekiant 
pasiülyti geriausias paslaugas po pirkimo ir nuolat užtikrinti kliento poreiky каш ROWENTA gali siysti apklausas del aptarnavimo visiems klientams, kuriems viename is ROWENTA 
patvirtinty aptarnavimo centry buvo taisomas ar pakeistas gaminys. 

Si garantija taikoma tik tiems gaminiams, kurie jsigyjami ir naudojami buityje. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems del netinkamo naudojimo, neatsargumo, ROWENTA instrukcijų 
nesilaikymo, gaminio modifikacijų ar neleistino remonto, taip pat — savininkui netinkamai supakavus gaminj arba kurjeriui ji netinkamai sutvarkius. Ji taip pat netaikoma normaliam susidevejimui, 
eksploatacinių dalių techninei priežiūrai ar keitimui ir toliau nurodytais atvejais: 


-jei naudojamas netinkamo tipo vanduo ar eksploatacinės medžiagos; - jei naudojamas netinkamo tipo vanduo ar eksploatacinės medžiagos; 

- jei pažeidimai arba prasti darbo rezultatai gaunami isskirtinai dél jtampos ar dažnio, nurodyto ant gaminio ID arba specifikacijoje, nesilaikymo; 

- dèl nelaimingų atsitikimų, įskaitant gaisrą, potvynj ir kt.; - dèl kalkių nuosedy (jų šalinimo operacijos turi būti atliekamos pagal naudojimo instrukcijas); 
- dél mechaninio apgadinimo ar perkrovos; - jei gaminys naudojamas profesionaliai ar komerciniais pagrindais. 

- jei pažeidžiama bet kuri gaminio stikliné ar porcelianine dalis; - dél Zaibavimo ar elektros energijos svyravimy; 


- gaminio vidun patekus vandens, dulkiy ar vabzdziy (isskyrus prietaisus su specialiai vabzdziams skirtomis funkcijomis); 

Įstatymų nustatytos naudotojo teisės Ši tarptautinė ROWENTA garantija neturi jtakos naudotojo teisėms, kurios jam дай būti numatytos pagal įstatymus, be to, tokių teisių negalima atmesti 
ar apriboti, įskaitant ir teises atžvilgiu mažmenininko, iš kurio naudotojas įsigijo gaminj. Šioje garantijoje pateikiamos specifinės naudotojo teisinės teisės. Ве jy naudotojas gali turéti kitu, 
konkrečioje valstijoje ar šalyje galiojančių teisinių teisių. Naudotojas gali savo nuožiūra nuspręsti, kaip naudotis tokiomis teisėmis. 

** * Jej gaminys jsigyjamas vienoje sąraše pateiktoje šalyje ir naudojamas kitoje, taikoma naudojimo šalies tarptautinės ROWENTA garantijos trukmė, net jei gaminys įsigytas sąraše pateiktoje 
šalyje, kurioje galioja kitokia garantijos trukmė. Jei gaminj vietoje pardavė ne ROWENTA, remonto procedūra gali užtrukti. Jei gaminys naujoje šalyje neremontuojamas, tarptautinė ROWENTA 
garantija apsiriboja panašaus arba alternatyvaus gaminio E panašiomis sąnaudomis (jei jnanoma). 


ROWENTA MEDUNARODNI OGRANICENI JAMSTVENI LIST : www.rowenta.com Hrvatski / Croatian 


Ovaj proizvod može popraviti ROWENTA, tijekom ili nakon isteka jamstvenog roka. 

Pribor, potrošni dijelovi uređaja te zamjenski dijelovi, mogu se kupiti, ako su lokalno dostupni, na način opisan na ROWENTA internetskim stranicama www.rowenta.com 

Jamstvo Na ovaj proizvod jamstvo daje ROWENTA i uključuje svaku grešku nastalu prilikom proizvodnje, bilo u materijalu ili tijekom procesa proizvodnje, a odnosi se na osigurano jamstveno 
razdoblje navedeno na popisu zemalja*** koje počinje teći od dana kupnje ili dana isporuke. 

Međunarodno jamstvo proizvođača uključuje sve troškove vezane uz popravak, dokazano neispravnog proizvoda, kako bi isti bio u skladu s njegovim izvornim obilježjima, kroz popravak ili zamjenu 
svih neispravnih dijelova te rad potreban u tu svrhu. Također, umjesto popravka neispravnog proizvoda, moguće je zamijeniti neispravan proizvod za novi, ispravan, proizvod. ROWENTA se obvezuje 
isključivo na popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda istovjetnim ili boljim proizvodom te su Vaša prava ograničena isključivo na navedene dvije opcije. 

Uvjeti i iznimke ROWENTA nije u obvezi popraviti ili zamijeniti proizvod ako ne postoji valjani dokaz o kupnji. Proizvod može biti dostavljen osobno u ovlašteni servisni centar ili može biti 
primjereno zapakiran i poslan preporučenom poštanskom pošiljkom (ili nekim sličnom načinom dostave) u ovlašteni ROWENTA servis. Punu adresu te ostale detalje ovlaštenih servisnih centara za 
svaku zemlju možete pronaći na ROWENTA internetskim stranicama (www.rowenta.com) ili možete nazvati službu za korisnike, navedenu kraj odgovarajuće zemlje u priloženom popisu zemalja. 
Kako bi ponudili najbolju moguću postprodajnu uslugu i stalno poboljšanje zadovoljstva potrošača, ROWENTA može poslati anketni upitnik svim potrošačima koji su svoj proizvod popravljali ili 
zamijenili u jednom od ROWENTA ovlaštenih servisa. 

Ovo jamstvo odnosi se na proizvode koji su kupljeni i koji se rabe isključivo za kućnu uporabu te jamstvo ne vrijedi kod oštećenja nastalih neispravnom uporabom, nemarnom uporabom, uporabom 
koja nije u skladu s Uputama za uporabu koje je pružila ROWENTA te izmjenama ili neovlaštenim popravcima proizvoda, krivim pakiranjem od strane kupca ili nepravilnim postupanjem od strane 
prenosítelja, Također, jamstvo ne se ne odnosi na standardno trošenje materijala, održavanje i zamjenu potrošnih dijelova proizvoda te ne vrijedi u sljedećim slučajevima: 

- uporabe neodgovarajuće vode ili zamjene potrošnih dijelova proizvoda 

- oštećenja nastala uslijed neredovitog čišćenja proizvoda od kamenca (svako čišćenje kamenca mora se provoditi sukladno uputama navedenim u Uputama za uporabu) 

- oštećenja ili neprimjereni rezultati uporabe zbog uporabe proizvoda na krivom naponu ili frekvenciji naznačenima na proizvodu ili specifikaciji 


- nesretni slučajevi koji uključuju požar, poplavu, itd. - ulaženje vode, prašine ili kukaca u proizvod (ne odnosi se na proizvode s postavkom posebno dizajniranom za kukce) 

- oštećenja staklenih ili keramičkih dijelova proizvoda - mehanička oštećenja, preopterećivanje proizvoda 

- profesionalna ili komercijalna uporaba - oštećenja uslijed udara groma ili strujnog udara 

Zakonska prava potrošača Ovo međunarodno ROWENTA jamstvo nije u sporu sa zakonskim pravima kupca ili onim pravima koja se ne mogu isključiti ili ograničiti, niti s pravima koje kupac ima 


u odnosu s trgovcem od kojeg je proizvod kupljen. Ovo jamstvo kupcu daje specifična zakonska prava, no isto tako, kupac može imati i druga prava koja variraju od zemlje do zemlje. Kupac može 
potraživati ova prava prema vlastitom nahođenju. 

***Kada je proizvod kupljen u jednoj zemlji s popisa zemalja, a rabljen u drugoj zemlji s popisa zemalja, Međunarodno ROWENTA jamstvo vrijedi u zemlji u kojoj se proizvod rabi, čak i u slučaju 
kada je proizvod kupljen u drugoj zemlji s popisa zemalja u kojoj vrijede drugačija jamstvena prava | vrijeme trajanja jamstva je drugačije. Vrijeme popravka proizvoda, može trajati duže nego što 
je uobičajeno, ako ROWENTA proizvod ne prodaje lokalno. U slučajevima kada se proizvod ne može popraviti u zemlji boravka, međunarodno ROWENTA jamstvo je ograničeno na zamjenu sličnim 
proizvodom ili proizvodom koji cjenovno odgovara neispravnom proizvodu, gdje je to moguće. Molimo sačuvajte ovaj dokument za slučaj reklamacije unutar jamstvenog roka. 

Dodatne informacije Popravak ćemo učiniti u roku od 45 dana od podnošenja zahtjeva za popravak. Ako proizvod ne popravimo u navedenom roku, isti ćemo zamijeniti novim. Jamstveni rok 


id 


produžuje se za onoliko koliko traje popravak proizvoda, Jamstvo počinje ted od dana prodaje na malo, $to se dokazuje ovjerenim jarnstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod 
prodalo na malo, pečat, datum prodaje | potpis prodavaoca) te originalnim računom. Ako je jamstvo Vašeg proizvoda isteklo popravke obavijamo ugradnjom originalnih dijelova uz naplatu, 
Troškove poštanske dostave neispravnog proizvoda preuzimamo samo ako je proizvod bio otpremljen najbližem servisu. 

Jamstveni rok: 24 mjeseca 


ROWENTA MEDNARODNA OMEJENA GARANCIJA :www.rowentacom O Slovenščina/Slovenjan 
Ta izdelek lahko popravi ROWENTA, med in po garancijski dobi 

Dodatki, potrošni material їп zamenljive dele za končne potrošnike je mogoče kupiti, če je na voljo lokalno, kot je opisano na ROWENTA internetni strani www.rowenta.com 

Garancija Dajalec garancije je Groupe SEB Slovensko, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovaška (v nadaljevanju ROWENTA), ki jamči za ta izdelek za vse tovarniške napake y materialu 
ali izdelavi za obdobje garancije v okviru le-teh drzav***, ki so navedene na seznamu držav na zadnji strani, začenši z datumom izročitve blaga, ki je razvidna iz potrdila o nakupu ter pravilno 
potrjenega garancijskega lista. Jamstvo mednarodne garancije proizvajalca krije vse stroške v zvezi z obnovo dokazano pokvarjenega izdelka tako, da je v skladu z njegovo izvorno specifikacijo, 
bodisi s popravilom ali zamenjavo katerega koli okvarjenega dela. ROWENTA lahko zagotovi tudi enakovreden oziroma boljši nadomestni izdelek, namesto popravila pokvarjenega izdelka. 
ROWENTA obveznost in vaša izključna rešitev v skladu s to garancijo se omeji na popravilo ali zamenjavo izdelka. 

Izjavljamo: 

- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporavljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; 

- da bomo na vaso zahtevo v garancijskem roku, па svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar na izdelku, zaradi katerih ta ne deluje brezhibno, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare; 

- izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam bo podaljšal garancijski rok. 

Pogoji in izključitve ROWENTA ni obvezana popraviti ali nadomestiti katerega koli izdelka, ki nima veljavnega dokazila o nakupu. 

Ta izdelek se lahko nese osebno na pooblaščeni servisni center ali pa ga je treba ustrezno zapakirati in vrniti s priporočeno pošto (ali enakovrednim poštnim načinom) na pooblaščeni servisni center. 
Podatki o naslovih pooblaščenih servisnih centrov posamezne države so navedeni na ROWENTA spletni strani (www.rowenta.com) ali pa lahko pokličete kontaktni center za vašo državo, ki je 
naveden v priloženem seznamu držav. Z namenom ponuditi najboljšo možno poprodajno storitev in nenehno izobljševati zadovoljstvo strank, lahko ROWENTA pošlje anketo o zadovoljstvu strank, 
katerih izdelek je bil popravljen oziroma zamenjan v enem izmed ROWENTA pooblaščenih servisnih centrov. 

Ta garancija se nanaša samo na produkte, ki so bili kupljeni in uporabljeni za neprofesionalne potrebe in ne krije nobene škode, ki bi lahko nastala kot posledica napačne uporabe, malomarnosti, 
neupoštevanja navodil ROWENTA proizvajalca ali spremembe ali nepooblaščenega popravila izdelka. Prav tako ne krije normalne obrabe, vzdrževanja ali zamenjave potrošnih delov ter tudi 
naslednjega: 


- uporabe neprimerne vrste vode; - kakršnih koli poškodb, ki so nastale zaradi nepravilnega pakiranja ali poškodb med transportom; 

- nesreč, vključno s požarom, poplavo, strelo itd. - vstopa vode, praha ali mrčesa v izdelek (izključuje aparate, posebej namenjene lovljenju oziroma odganjanju insektov) 
- mehanskih poškodb, preobremenitve - tehtanja (vsako odtehtavanje mora biti izvedeno v skladu z navodili z uporabo) 

- poskodb oz. nepravilnih rezultatov zaradi napačne voltaze oz. frekvence, kot je navedena na specifikaciji oz. identifikacijski tablici izdelka 

- profesionalne ali gospodarske uporabe - zlomljenega stekla ali keramike. 


Zakonske pravice potrošnikov Ta garancija ROWENTA ne vpliva na zakonske pravice potrošnika ali na tiste pravice, ki jih ni mogoče izključiti ali omejiti, niti pravice proti prodajalcu, od katerega 
potrošnik kupi izdelek. Ta garancija zagotavlja posebne pravice potrošnikov, poleg tega pa lahko potrošnik uživa posebne pravice, glede na državo, deželo ali provinco, v kateri se izdelek uporablja. 
Potrošnik lahko uveljavlja vse te pravice po svoji lastni presoji. | 

Та garancija velja na georgrafskem območju Republike Slovenije v skladu z Zakonom о varstvu potrošnikov. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake 
na blagu. Cas zagotavljanja servisiranja in nadomestnih delov je 3 leta po poteku garancijske dobe. 

***Ko je bil izdelek kupljen v eni od navedenih držav po seznamu in se uporablja v kateri drugi od navedenih držav, velja za ta izdelek Rowenta mednarodna garancija za državo v kateri se 
uporablja, tudi ¿e je veljavnost garancije v državi nakupa drugačna. Proces popravila lahko traja dlje za tak izdelek, ki se s strani Rowenta ne prodaja lokalno. Ce izdelka ni možno popraviti v državi, 
kjer se uporablja, je Rowenta mednarodna garancija omejena z zamenjavo bodisi podobnega bodisi alternativnega izdelka približno enake cenovne vrednosti, kjer je to mogoče. 

Prosimo, da zadržite ta dokument v primeru, če boste želeli uveljavljati garancijo za vaš aparat. 

Garancijski rok znaša 24 mesecev. 

Zastopnik v Sloveniji ; SEB.d.0.0, Gregorčičeva ulica 6,2000 Maribor Kontaktni center za stranke - Tel.+386 223 49 490 

Pooblaščena servisna centra v Sloveniji morebitne spremembe prosimo preverite na www.rowenta.com ali nas kontaktirajte) : 

LJUBLJANA: Elektroservis Femec s.p., Brnčičeva 13/lokal 48, 1231 Ljubljana Črnuče, Tel. št.: 01/561 23 18; Mob. 3t.:041/276-847 - Prevzem pošiljk - GLS: 01 500 11 50 

MARIBOR: RA-TV-VIDEO SERVIS PREŠEREN IVAN s.p., PE MARIBOR, Ptujska Cesta 9; 2000 MARIBOR; Tel. št.: 02/331 64.00; Mob. št.: 031/620-900 - Prevzem pošiljk- DPD: 01 513 23 00 


ROWENTA NEMZETKÖZI KORLÁTOZOTT GARANCIA : www.rowenta.com Magyar / Hungarian 


Ez a termék, a garanciális időszak alatt és után, a ROWENTA által javítható. 

A tartozékok, fogyóeszközök és a végfelhasználói cserélhető alkatrészek megvásárolhatóak, amennyiben azok helyileg elérhetőek. Errôl a ROWENTA www.rowenta.com című internetes oldalán tájékozódhat 
A garanda : Jelen termékre bármilyen, az alapanyagokból vagy a megmunkálásból eredő gyártási hiba esetén, a garanciális idő alatt, azokban az országokban *** amelyek a mellékelt orszäglistän 
feltüntetésre kerültek, a vásárlás dátumától számítva a ROWENTA garanciát vállal. 

A nemzetközi gyártói garancia fedez minden, a bizonyítottan hibás termék helyreállításával kapcsolatos költséget úgy, hogy bármelyik hibás alkatrész javítása vagy cseréje, illetve a szükséges 
munka révén a termék megfeleljen az eredeti előírásoknak, A ROWENTA saját döntése alapján a hibás termék javítása helyett egyenértékű vagy jobb csereterméket biztosíthat. A jelen garanciának 
megfelelően, a ROWENTA egyedüli kötelezettsége és az Ön kizárólagos döntése az ilyen jellegű javításra vagy cserére korlátozódik. 

Feltételek és kizárások : A ROWENTA nem köteles megjavítani vagy kicserélni az olyan termékeket, amelyekhez nem mellékelik az eredeti vásárlási bizonylatot. A termék közvetlenül, személyesen 
elvihető, vagy megfelelően becsomagolva, ajánlott küldeményként (vagy ezzel egyenértékű postai módszerrel) vissza kell küldeni azt a hivatalos ROWENTA márkaszervizbe. Az egyes országok 
hivatalos márkaszervizeinek pontos címéről a ROWENTA weboldalán (www.rowenta.com) tájékozódhat, vagy hívja fel a mellékelt Ország Listában szereplő, megfelelő ügyfélszolgálatot. A folyamatos 
ügyfél-elégedettség és az eladás utáni szolgáltatások magas színvonalon tartása érdekében, a ROWENTA fenntartja a jogot, hogy ügyfél-elégedettségi kérdőívet juttasson el minden olyan ügyfeléhez 
aki valamilyen eladás utáni szolgáltatást vett igénybe bármely ROWENTA märkaszervizben, 

Jelen garancia kizárólag az otthoni célra vásárolt és háztartásban használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik az olyan meghibásodásokra, amelyek a helytelen használat, gondatlanság, 
a ROWENTA utasításainak be nem tartásának, a termék átalakításának, vagy jogosulatlan javításának, a tulajdonos által történő hibás csomagolás, illetve a szállító által való helytelen kezelés 
eredményeként jöhettek létre, Ugyancsak nem vonatkozik a szokásos mértékű kopásra, elhasználódásra, természetes elszineződésre és a kopóalkatrészek karbantartására vagy cseréjére, továbbá 


a következőket sem fedezi; 


- nem megfelelő víz vagy fogyóeszköz használata -vízkőképződés (minden vízkőtelenítést a használati utasításnak megfelelően kell elvégezni) 

- kifejezetten a termékazonosítón, illetve a műszaki leírásban szereplő adatoknak nem megfelelő feszültség vagy frekvencia miatt keletkező károk és rossz hatások 

-mechanikai sérülés, túlterhelés, törés - ha víz, por, idegen anyag vagy rovarok kerülnek a termék belsejébe (kivéve a kifejezetten rovarokra fejlesztett készülékeket) 
- balesetek, beleértve a tűzestet, ärvizet, vihart stb, - a termékben lévő bármilyen üveg vagy porcelán sérülése 


- villámkár, vagy túlfeszültség esetén = szakmai, közületi vagy kereskedelmi célú felhasználás 


Törvényes fogyasztói Jogok ` Jelen nemzetközi ROWENTA garancia nem befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyekkel a fogyasztó élhet, illetve azokat a jogokat, amelyeket nem 
lehet kizárni vagy korlátozni, továbbá azokat a jogokat sem, amelyek arra a viszonteladóra vonatkoznak, akitől a fogyasztó megvásárolta a terméket. Jelen garancia a fogyasztóna 
meghatározott jogokat biztosít, de à fogyasztó más törvényes jogokkal is rendelkezhet, amelyek tagállamonként vagy országonként eltérhetnek. A fogyasztó az ilyen jellegű jogoka 
a saját belátása szerint érvényesítheti, 
** *Amennyiben a terméket az egyik, a listán szereplő országban vásárolták, és azután azt egy másik, a listán szereplő országban használták, a nemzetközi ROWENTA garancia időtartam; 
a használat országára vonatkozó időtartam még akkor is, ha a vásárlás országában más garancia időtartam érvényes. A javítási folyamat hosszabb időt igényelhet, ha a ROWENTA; 
terméket helyben nem értékesíti, Ha az új országban a termék nem javítható, a nemzetközi ROWENTAgarancia egy hasonló vagy hasonló árú alternatív termékre történő cserére 
korlátozódik, amennyiben ez lehetséges. 

olgál az a 51 : На бп fogyasztó és а megvásárolt terméke tartós fogyasztási cikknek minősű 
a vonatkozó jogszabályok alapján akkor saját döntése alapján lehetősége ván élni a forgalmazó által vállalt, törvény által előírt; 10 000 és 100 000 forint vételár között 12 hónapos 
100 001 és 250 000 forint vételár között kettő év, valamint 250 000 forint feletti vételár esetében a három év időtartamra szóló jótállással is, mely a gyártói garancia fentebb említet 
feltételeit nem érinti, de а "Feltételek és kizárások" fejezet vonatkozik rá, Ebben az esetben az Ön kényelme és az egyszerűbb ügyintézés érdekében elegendő a kapott vásárlási bizonyla 
megőrzése, A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a Javitäsra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket г 
hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Igényével közvetlenül a kereskedőhöz is fordulhat, aki a minőségi kifogás bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A forgalmazó adatai 
a fizetési bizonylaton; termékének leírása, valamint a gyártó neve és címe a termék csomagolásának, valamint ezen dokumentumnak is része. Egy esetleges meghibäsodäs esetén a; 
alábbi sorrendben kérheti az alábbiakat: kijavítást, kicserélést, árleszállítást vagy a hiba kötelezett költségére történő megjavítását, megjavíttatását, elállást. A forgalmazó köteles a nem 
javítható, a jótállási idő alatt több, mint három alkalommal történő javítás utáni újbóli meghibásodás esetén, valamint a harminc napon belül meg nem javított termékek esetéber 
nyolc napon belül a terméket kicserélni, ennek meghiúsulása esetén a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton — az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat visszatéríteni. Ha a rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibäsodäst tapasztal 
a vásárlást követő három munkanapon belül, javasoljuk a forgalmazó megkeresését, aki köteles kicserélni a terméket, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
Rögzített bekötésű és/vagy 10kg-nál nehezebb, tömegközlekedési eszközön nem szállítható termék esetében a ki-beszállítás költségét, illetve a helyszíni javítás költségeit a forgalmazó 
fedezi, Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyel (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás a fogyasztó 
jogszabályból eredő jogait nem érinti. 


ROWENTA GARANTIE INTERNAT IONALÁ Románá / Romanian 
Acest produs este reparabil de cátre ROWENTA, atát ín timpul cât si dupá perioada de garantie 

Accesoriile, consumabilele si acele párti ale produsului care pot fi înlocuite de către utilizator pot fi achiziționate, dacă sunt disponibile in tara respectivă, conform precizárilor de ре site-ul www.rowenta.com. 
Garantia ; ROWENTA garantează acest produs împotriva oricărui defect de material sau de fabricație in timpul perioadei de garantie în acele täri*** menționate in lista țărilor ataşată, 
incepand cu data primei achizitii sau data livrärii acestuia. 

Garantia internationalé а producätorului acoperä toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificatiile sale originale, prin repararea sau inlocuirea 
oricărei párti defecte, precum gi manopera aferentă. ROWENTA poate decide singur in anumite cazuri înlocuirea produsului defect cu un produs echivalent sau superior, in locu! reparärii 
sale. In urma acestei garanții obligația ROWENTA si soluția oferită sunt limitate la aceste reparații sau inlocuiri.. 

Condiții si exduziuni : ROWENTA nu va fi obligat sä repare sau sä înlocuiasca niciun produs care nu este însoțit de un document de achiziție valabil. Produsul defect trebuie adus personal 
sau ambalat corespunzător si trimis prin curier agreat la un centru de service autorizat ROWENTA. Puteți afla adresa completă a centrelor de service din fiecare {ага de pe site-ul ROWENTA 
(www.rowenta.com), sau apelând numărul de telefon specificat în lista țărilor. Pentru a oferi cel mai bun serviciu post-vänzare posibil şi a îmbunătăți constant satisfactia clientilor, 
ROWENTA poate trimite chestionare de evaluare a satisfactiei tuturor clienților care au avut produse reparate sau înlocuite într-un centru de service autorizat ROWENTA. 

Această garantie se aplică doar pentru produsele achiziționate si utilizate în scop casnic si nu acoperă nicio defecfiune apărută ca urmare a utilizării greşite, neglijentei, nerespectării 
instrucțiunilor ROWENTA, sau a modificării ori reparafiei neautorizate a produsului, ambalárii necorespunzátoare de către utilizator sau manevrárii greșite de către curier. Aceasta nu 
acoperă de asemenea uzura normală, operațiunile de intretinere sau înlocuire a părților consumabile, precum si următoarele: 

- folosirea unui tip de apă sau consumabil inadecvat - depunerea de tartru (toate operațiunile de detartrare trebuiesc efectuate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare) 
= defectiuni sau funcționare incorectă datorate folosirii la o tensiune de alimentare sau frecvență greșite, diferite de cele marcate pe produs sau în specificații 

- accidente induzánd foc, inundație, etc - deteriorări mecanice, suprasarcini 

- pătrunderea de apă, ori a prafului sau insectelor în interiorul produsului (cu exceptia produselor cu caracteristici specific proiectate pentru insecte) 

- deteriorarea oricărei părți din sticlă sau porțelan -utilizarea în scop comercial sau profesional 

= defecţiuni ca urmare a descărcărilor sau supratensiunilor electrice 

Drepturile statutare ale consumatorului : Această garantie internațională ROWENTA nu afectează drepturile statutare pe care consumatorul le are, ori acele drepturi care nu pot f 
excuse sau limitate, precum nici drepturile asupra distribuitorului de la care consumatorul a achiziționat produsul. Această garantie oferă consumatorului drepturile legale specifice, iar 
consumatorul poate avea si alte drepturi legale care pot varia de la stat la stat sau de la țară la fará. Consumatorul are dreptul de a revendica orice astfel de drept după bunul säu plac. 
informații suplimentare : Drepturile consumatorului sunt prevăzute de 0621/1992 si Legea 449/2003 actualizate. Durata medie de utilizare a produselor ROWENTA este de 4 ani, cu 
condiția respectării instrucțiunilor de folosire. 

Unitate centrală de service; Groupe SEB Romania SRL, Str. Ermil Pangratti nr. 13, sector 1, 011881 - București, tel: 021 316.87.84. Termenul maxim de reparație este de 15 zile. 

*** In cazul unui produs achiziționat dintr-o {ага din listä și utilizat într-o altă țară din listă, perioada garanţiei internationale ROWENTA este cea din tara de utilizare, chiar daca perioada 
de garanție din tara de achiziție este diferită. Procesul de reparație poate necesita mai mult timp dacă respectivul produs nu este vândut de către ROWENTA in tara de utilizare. În cazul 
imposibilității reparării produsului in noua fará, garantia internațională ROWENTA este limitată la înlocuirea in limita posibilității cu un produs similar sau cu un produs alternativ avánd 
un cost similar. 

Vá rugám sa pástrati acest document pentru a fi prezentat in cazul in саге doriți să faceți o reclamatie in garantie. 


ROWENTA M НАРОДНА ГАРАНЦИЯ : www.rowenta.com Бълга Bulgarian 
Tozu продукт ce cepeuzupa om ROWENTA по време на и след гаранционния период. 

Аксесоари, консумативи и подменящи се рзервни части могат да бъдат закупени, в случай, че ca налични, както € описано на интернет страницата на ROWENTA www.rowenta.bg 
Гаранция ROWENTA дава гаранция на този продукт срещу фабрични дефекти в материалите или изработката за времето Ha гаранционния период в държавата*** както е указано в 
прикачения слисък сдържави, считано от датата на покупка или доставка, 

Международната гаранция на производителя покрива всички разходи, свързани с възстановяването на доказано дефектен продукт до оригиналните му слецификации, посредством 
ремонт или подмяна на дефектни части и необходимите разходи по ремонта на уреда, По преценка Ha ROWENTA еквивалентен или уред по-висок клас, може да бъде предоставен в 
замяна вместо извършването на ремонт на дефектния. Задълженията на ROWENTA и претенции от Ваша страна са ограничени до ремонт или подмяна на уреда според тази гаранция. 
Условия ROWENTA не се задължава да ремонтира или заменя продукти, които не са придружени от касов бон или фактура. Продуктът може да бъде лично занесен или подходящо опакован и 
изпратен по куриер в оторизиран сервизен център на ROWENTA. Пълен списък с координати на оторизираните сервизни центрове за съответна страна можете да намерите на интернет страницата 
на ROWENTA (www.rowenta.com) или като се свържете с центъра за обслужване на клиенти на съответния телефон, посочен в списъка с държавите. С цел да предложи възможно най-доброто 


Bão hành näy chi áp dung cho các sän phám dá mua va sù dung cho muc dich gia dung va sé không bao góm bat ky thiét hai não có thé xáy ra do két qua cija viče sù dung sai, bát cán, không thao 
tác theo huóng dän دنه‎ ROWENTA, hoäc sila dói trái phép hoác sita chűa sän phäm, bao bi bj Idi do نل‎ só hu hoäc do hang ván chuyén ха ly sai. Không bao góm hao món thông итд, bão 
dung hoác thay thé các bő phan tiêu thu, hodc nhu sau: 


~ Si dung nguón nuće không phù hop hoğc tiêu hao - Tai nan Бао góm höa hoan, lű lut, sét dánh.v.v 
- Thiét hai hoác két qua xáu дас biét do diên áp sai hoác tán ső sai so vói nhän ghi trên má nhân dién sän phám hoác där tinh kf thuát. 
= Gn bán (bat ky can bán phái биссус hien theo huóng dän sù dung) -Thiét hai vé co hoc, quá tai dien áp 
- Thiêt hai dén bát ky bô phan thüy tinh hoác sú - Sù dung chuyên dung hoac thung mai 
- Nuóc, bui bán va còn tring хат nháp vão ben trong sän phäm (trù cdc thiöt bi có các tinh náng dugc thiét ké däc biöt cho còn trùng) 
cúan udün 
Bão hành sän phäm ROWENTA guöc té không anh huóng dën quyén loi pháp dinh, помёт tiêu dung có thé có nhüng quyén không thé loai trù hoëc han ché, có quyén khiéu nai nha bán lé noi nguči 


tiêu dùng mua sän phám. Bão hành nay cho nguùí tiêu dùng quyén loi hop pháp riêng biét, vä nguti tiču dung cüng có thé có quyén hop pháp khác biêt tir Bang nay п Bang khác hoác Quóc Gia 
näy dën Quóc gia khác. Мадий! tiêu dung có thé doi guyén loi dó dua trên quyét dinh cua minh. 

*** Trong truöng hop sän phám duoc mua ё môt quóc gia ugc lièt kê trong danh sách vä sau dó dugc sit dung tai môt quóc gia khác duoc lièt кё, thi thdi han bão hành دنه‎ ROWENTA quóc té can 
cú vão thöi han guy dinh tai quóc gia khách hang sű dung sän phäm, ngay са khi sän phäm dá dugc mua tai môt guőc gia dugc lièt kê trong danh sách väi thai han bão hành khác nhau. Quy trinh 
sira chita có thé sé lau hon néu sän phäm không биос ROWENTA bán tai quóc gia dó. Néu sän phäm không thé sita chita tai guőc gia möi, thi ROWENTA quéc té sé han ché viče thay thé sän phám 
bang mot sän phám tuong tu hoác thay thé bang mot sän phám có chi phi tuong duong, néu có thé. 

Hay gi tai lieu näy dé tham khäo vä xuät trinh khi ban có yêu cáu Бао hành sän phám. 


ROWENTA ع‎ 26 REE PX RAS / Chinese Traditional 
SI : www.rowenta.com 
ÆRAMAREÉ. ROWENTA MASIRKE SKI EMES 
MEH R РЕГ ПРЕ, TEMER (opp "Gaam ROWENTA internet 434 www.rowenta.com 
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Arabic‏ /العربية ضمان ROWENTA‏ الدولی المحدود 
N‏ هذا ШАЙ‏ يمكن إصلاحه من قبل myy elül ROWENTA‏ انقضاء فترة الضمان. 
الملحقات» والأجزاء المستهلكةء والأجزاء القابلة للإستبدال يمكن شرازهاء IS‏ كانت متوذ $ محلياً حسب ما هو موضّح في مرقع ROWENTA‏ على الإنترنت Wwww.rowenta.com‏ 


الضمان 
تضمن ROWENTA‏ هذا المنتج ضد АЙ‏ عيوب تصنيعية في المواد أو في التصنيع خلال فترة الضمان للبلدان المذكورة في القائمة *** كما هو مذكور فى قاتمة البلدان المرققة و ذلك اعتبارأ من تاريخ الشراء او تاريخ 
التسليم. 


يُغطي الضمان الدولي للمُصنّع جميع التكاليف А064)‏ بإعادة تأهيل المنتج الذي يثبت أنه معطوب. GAL‏ المواصفات الأصلية من خلال إصلاحه أو استبدال الجزه المعطوب فيه. ويبقى من حق ROWENTA‏ اختيار 
استبدال المنتج بمنتج يعادله أو أعلى بدلاً من إصلاحه. إن ROWENTA el jill‏ الوحيد وقرارك الحصري في هذا الضمان ينحصران في إصلاح المتتج أو استبداله. 

А‏ استثناءات 

لن تقبل ROWENTA‏ إصلاح أو استبدال أي منتج ما لم يكن A‏ بإثبات صالح عن شرائه. يمكن جلب алый‏ شخصيأ مياشرة الى مركز مُعتمد للخدمةء أو تغليفه بشكل جيّد وإرساله بواسطة البريد مع إشعار مسجل 
بالإستلام (أو ما يعادله بالبريد المضمون) الى sal‏ مراكز ROWENTA‏ المعتمدة للخدمة. قاتمة العناوين Si AA‏ الخدمة المُعتمدة موجودة على ROWENTA а sa‏ على الإنترنت «(www.rowenta.com)‏ 
أو بالإتصال برقم هاتف البلد ضمن قاتمة البلدان المُدرجة للإستضار عن العنوان البريدي. من أجل تقديم أفضل خدمة لما يعد ый‏ وللوصول الى أفضل ما يرضي زيانتناء فان ROWENTA‏ سوف ترسل استقصاء 
عن رضى الزبائن ممن قاموا بتصليح أجهزتهم أو استبدلوها قي أحد مراكز الخدمة المعتمدين من ROWENTA‏ 

يسري مفعول هذا الضمان فقط على المنتجات المُشتراة والتي تم استعمالها للأغراض المنزلية» ولن 8 أية أعطال تتتج عن qu‏ الإستعمال؛ أو الإهمال» أو عدم اتباع إرشادات الإستعمال المرفقة من ROWENTA‏ 
أو إحداث أي تعديل } إصلاح غير مُعتمد في المنتج» أو بسبب التغليف السييء من قبل المالك أو يسبب سوء التعامل من قبل الناقل. كما لا yhä‏ هذا الضمان عوامل JSN‏ والتلف العاديين: أو الصيانةء أو استبدال 
الاجزاء المُستهلكةء بالإضافة الى مايلي: 

- استعمال نوع غير مناسب من الماء أو قطعة قابلة للاستهلاك غير مناسبة 
- الأعطال أو النتائج الضعيفة الناتجة عن استخدام فولتاج أو ترد خاطئين» كما هو i‏ في لوحة تعريف أو مواصفات المنتج. 
- التكأس gl)‏ عملية إزالة للتكلس؛ يجب إجرازها حسب الإرشادات الواردة في إرشادات الإستعمال). 
- الحوادث بما فيها الحرائق والفيضاتات والصواعق.. الخ. 


- الأعطال الميكانيكية والتشغيل المفرط . - الإستعمال الحزفي أو التجاري. 

- دخول الماء أو الغبار أو الحشرات إلى داخل المنتج. (باستثناء الأجهزة المصممة خصيصا لمكافحة الحشرات) - تلف أي قطعة زجاجية أو خزفية في المنتج. 

الاضرار ж‏ الناتجة عن البرق او الطاقة الزاندة 

ROWENTA junia‏ الدولي هذا لا يزثر على الحقوق القاتونية التي قد يكون المستهلك متمتعأ بها أو تلك الحقوق التي لا يمكن استبعادها أو الحذ منهاء ولا الحقوق ма‏ تاجر التجزنة الذي اشترى المستهلك Sch‏ منه. 


هذا الضمان يعطي المستهلك حقوقا قاتونية محددة؛ وقد يكون للمستهلك حقرقاً Ад jää‏ أخرى قد تختلف من دولة إلى أخرى أو من بلد إلى بلد. ويعود للمستهلك وحده الحق في تأكيد أي من هذه الحقوق. 

*** حيث Д‏ شراء المنتج من أحد البلدان المتكورة في القاتمة وتم استعماله للأغراض المتزلية ققط في أحد اليلدان المذكورة في القاتمة أيضآء تكون مُدة ضمان ROWENTA‏ الدولي هي الخاصة بالبلد الذي تم فيه 
استعمال المنتج» حتى وإن كان البلد الذي تم الشراء منه مذكوراً في 4438 البلدان بمدة ضمان مختلفة. إذا لم يكن قد تم بيع المنتج محليا من قبل ROWENTA‏ ققد Шып‏ عملية الإصلاح y‏ أطول. إذا IS‏ المنتج غير 
قابل للإصلاح في البلد الجديدء قان ضمان ROWENTA‏ الدولي „аш‏ على استبدال المتتج بمنتج مماثل أو متتج بديل بتكلفة مماثنة. حيثما أمكن ذلك. 

جاء الاحتفاظ بهذه الوثيقة بحوزتكم لتقديمها فى Ja‏ الحاجة J‏ استخدام الضمان. 


Deutsch / German 

ROWENTA INTERNATIONALE GARANTIE 

Kir diosos Produkt pewlhit Rowenta cine Garantie auf Material. oder 
Horstellungafehler. Details im Kundendienstbercich auf www.rowenta, 
de, Www.rowenta,at, www,rowenta,ch oder bei einem der Kundenkon- 
taktcenter in der beigefügten LäAnderliste, 

Diese internationale Garantie becintrichtigt weder die gesetzlichen 
Rechte des Verbrauchers, noch können diese ausgeschlossen oder ein- 
geschränkt werden. Dies gilt auch für Rechte gegen den Händler, bei 
dem der Verbraucher das Produkt erworben hat, Diese Garantie gibt 
dem Verbraucher besondere Rechte, Zusätzlich hat der Verbraucher an- 
dere gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat oder von Land zu Land 
variieren. Der Verbraucher kann diese Rechte nach cigenem Ermessen 
geltend machen. 


Italiano / Italian 

GARANZIA INTERNAZIONALE ROWENTA 

Questo prodotto, & garantito da ROWENTA contro qualsiasi difetto 
di fabbricazione dei materiali come riportato nella sezione Servizio 
Consumatori” reperibile sul sito www.rowenta.com, oppure, contattan- 
do il “Servizio consumatori” incluso nell’elenco dei paesi del presente 
manuale, 

Ouesta garanzia internazionale ROWENTA non pregiudica ne i diritti 
legali di cui godono tutti i consumatori a livello locale che non possono 
essere esclusi o limitati ne i diritti legali nei confronti del rivendito- 
re presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questa garanzia, da 
specifici diritti legali e il consumatore puô anche beneficiare di diritti 
speciali a seconda del paese. II consumatore, puó avvalersi di tali diritti 
a sua discrezione. 


Anv reek 


Азё9уйс syyönon ROWENTA | 

AVTÓ TO apoióv KAAÖTTETAI алб тту випорикй syyönon тпс ROWENTA 
évava káde amodederpévov ehattdpatos KATAOKEVLIG ў VUKOV. OL 
"Oppe OVVOTIKEG кол EEAIPEOEL; тпс eyybnons тєртүр@фроутол avalu- 
TIKÄ cite сту єубтпта "Eyyúnon? om iotocehiða www.rowenta.com 
عماج‎ ETIKOIVUVÖVTOG HE TO TUMHO EÉVITNPÉTTOTG 100700000017 om 
Mota yopav nov да Bpeite napakáto. 

Н rapodoa єрлорікӣ eyyúnon dev ETNPEÄTEL то Oeomopévo бїкол®на- 
то TOV KATOVOMOTI) À TA ÖIKOLÓHOTO, exeíva mov dev ипоробу va So 
pedodv í va repıoplotoiv, GAMA akóun Sev ENNpEGĆEL ta блколфрала, 
tov Mavéuropov nov ETEÄEEE o катауоћотіс va ayopágei то mpoióv. 
H napodooa eyyónon diver соукекрцёуо ETITÄEOV voué. 01160100 paro 
отоу катоуоћотў кол O котоуаћотіс propel va ÖraTnpijost бла, ta 
voué ÖLKOIÖJUTA TOU илоркї VA ŠLAPEPOVV олб TEPIOXT CE TEPLOXN 
кол and xópa сє yÓpa. O котоуоћотіс uropeí va KÄVELI xpñhon TOV 
GKOLOUÉTOV TOU KATÓ THY ČIKT) TOV Kpion. 


Dansk / Danish 

INTERNATIONAL BEGR/ENSET А 
GARANTI ROWENTA 

Dette produkt drager fordele fra en kommerciel garanti 
fra ROWENTA mod enhver fabrikationsfejl i materialer 
eller udfgrelse, som beskrevet i kundeservice afsnittet 
pä www.rowenta,com eller ved at kontakte kundeservice 
centeret i listen over lande, Denne kommercielle garanti 
pävirker ikke lovmaessige rettigheder en forbruger kan 
have eller de rettigheder, som ikke kan udelukkes eller 
begraenses, eller rettigheder over den forhandler, hvor 
forbrugeren har kgbt produktet, Denne garanti giver en 
forbruger specifikke ekstra rettigheder, og forbrugeren 
kan også have andre juridiske rettigheder, som varierer 
fra land til land, Forbrugeren kan haevde sädanne rettig- 
heder pä hans eget skgn. 


Norsk / Norwegian 
- ROWENTA INTERNASJONAL 


BEGRENSET GARANTI 

ROWENTA garanteres mot enhver produksjonsfeil i materialer eller 
utførelse under garantiperioden, som beskrevet i avsnittet under Kun- 
deservice pä www.towenta,com eller ved 4 kontakte Kundeservice i 
landet beskrevet i listen ovenfor. ROWENTAs internasjonale garanti 
har ingen innvirkning pä kundens lovfestede rettigheter, eller pä rettig- 
heter som ikke kan ekskluderes eller begrenses. Den har heller ingen 
innvirkning pä kundens rettigheter overfor forhandleren som solgte 
produktet. Garantien gir kunden spesifikke juridiske rettigheter, og 
kunden kan ogsä ha andre juridiske rettigheter som varierer mellom uli- 
ke stater og land. Kunden kan hevde slike rettigheter etter eget skjonn. 


Polski / Polish 

MIEDZYNARODOWE WARUNKI 

GWARANCJI ROWENTA 

Gwarancja ROWENTA obejmuje wady fabryczne materiatów lub ja- 
kość wykonania, opisane w dziale Obsługa Klienta na stronie www. 
rowenta.com lub dostępne po kontakcie z Działem Obsługi Klienta, 
dane którego znajdują sie na dołączonej liście krajów. Niniejsza gwar- 
ancja nie ma wpływu na prawa konsumenckie; prawa te nie moga być 
anulowane ani ograniczone. Dotyczy to również praw uzyskanych od 
sprzedawcy, od którego konsument zakupił produkt. Niniejsza gwar- 
ancja daje konsumentowi określone dodatkowe prawa, może on także 
korzystać z innych praw specyficznych dla konkretnych stanów lub 
krajów. Zgodnie ze swoją decyzją konsument może domagać się uzna- 
nia któregoś z tych praw. Pełny tekst warunków gwarancji znajduje się 
na stronie www.rowenta.com 


Bosanski / Bosnian 

ROWENTA INTERNACIONALNI 
GARANTNI-JAMSTVENI LIST 

Ovaj aparat je pod garancijom-jamstvom ROWENTA-e u slučaju bilo 
kakvih grešaka nastalih pri proizvodnji, bilo u materijalu ili tokom 
procesa proizvodnje što je detaljno opisano u odjeljku za Korisničku 
službu na stranici www.rowenta.com, a ove informacije također možete 
dobiti i ukoliko kontaktirate Centar za potrošače sa gore navedene liste 
zemalja. 

Ova internacionalna ROWENTA garancija- jamstvo ni na koji način ne 
povrijeđuje zakonski utvrdena prava koja potrošač ima, niti ona prava 
odnosu sa prodavcem od kojeg je aparat kupljen. Ova garancija-jamst- 
vo potrošaču daje specifična zakonska prava, a isto tako potrošač može 
imati i druga prava koja se razlikuju od države do države. Potrošač 
može tražiti primjenu ovih prava prema vlastitom nahođenju. 


Srpski / Serbi 
ROWENTA MEDUNARODNI GARANTNI LIST 

Ovaj aparat je pod garancijom u sluCaju bilo kakvih gresaka nastalih u 
proizvodnji, bila na materijalu ili tokom procesa proizvodnje kako je 
detaljno navedeno u delu Korisnički servis na www.rowenta.com ili 
više informacije možete dobiti kontaktiranjem nekog gore navedenog 
servisa. 

Ova internacionalna ROWENTA garancija ni na koji način ne povređu- 
je zakonom utvrđena prava koja potrošač ima, niti ona prava koja se 
ne mogu isključiti, niti prava koje kupac ima u prodajnom objektu u 
kome je proizvod kupljen, Ova garancija daje specifična zakonska pra- 
va potrošaču, ali potrošač može imati | druga prava koja se razlikuju 
od države do države, Potrošač može tražiti primenu ovih prava prema 
sopstvenom nahođenju. 


Cestina / Czech 

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA ROWENTA 

Na tento vyrobek se vztahuje smluvní zaruka společnosti ROWENTA 
zahrnujici veskeré vyrobni vady materiálu a zpracování, vice Informacf 
ziskéte na stránkách Služby zékazniküm há www.rowenta,com nebo 
mutete kontaktovat příslušně Zákaznické centrum uvedené v seznamu 
zemí vyše Tato smluvní zaruka nema vliv na zákonná prava spotfebite- 
le, nebo na práva, která nelze omezit nebo vyloutit, a to ani na práva 
vůči prodejci, u kterého spotřebitel výrobek zakoupil. Tato zaruka po- 
skytuje spotřebiteli specifická dal&{ prava, spotfebitel může mit take 
další práva, která se mohou v jednotlivých státech odlišovat. Spotfebi- 
tel mûzê uplatñovat taková práva podle svého uvážení. 


0 
7 


Slovenčina / Slovak 
MEDZINÁRODNÁ ZÁRUKA ROWENTA 
Na tento vyrobok sa vztahuje zmluvnä záruka spoloënosti Rowenta za- 


bfñajüca všetky výrobné chyby a spracovania, viac informácií nájdete ` 


na stránkach Služby zákazníkom na www.rowenta.com alebo môžete 
kontaktovať príslušné Zákaznícke centrum uvedené v zozname krajín 
vyššie. Táto zmluvná záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebite- 
Ta, alebo na práva ktoré nie je možné obmedziť či vylúčiť, a to ani na 
prava voči predajcovi, u ktorého spotrebitel výrobok kúpil. Táto zaruka 
dáva spotrebiteľovi určité zákonné práva, ale spotrebiteľ môže mať aj 
iné pråva, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách odlišovať. Spotrebi- 
tel môže takéto práva uplatňovať podľa svojho uváženia. 


Р й / Russi 
ROWENTA МЕЖДУНАРОДНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 

ROWENTA гарантирует устранение любого производственного де- 
фекта, связанного с недостатком материалов или сборки. Более 
подробную информацию Вы найдете в разделе обслуживания по- 
купателей на сайте www.rowenta.com или обратившись в службу 
поддержки из приведенного списка стран. 

Данная Международная гарантия ROWENTA не затрагивает каки- 
е-либо права отребителя, предусмотренные законодательством 
страны о защите прав потребителей, включая права в отношении 
торговой организации, в которой изделие было приобретено. 
Данная гарантия предоставляет потребителю специфические за- 
конные права, однако отребитель может также обладать другими 
законными правами, которые варьируются от страны к стране 
или от региона к региону. Потребитель может отстаивать любые 
законные права по своему собственному выбору. 
Дополнительная информация Срок службы изделия, установлен- 
ный производителем в соответствии с законом «О защите прав 
потребителей», составляет два года с даты розничной продажи 
изделия йли с даты производства, если дату продажи устано- 
вить невозможно. Дата производства определяется четырьмя 
последними цифрами полного артикула изделия, указанного на 
его корпусе. Две первые цифры соответствуют номеру недели 
производства, две последние цифры- последним цифрам года 
производства изделия, 


Українська / Ukrainian 

ROWENTA Міжнародна обмежена гарантія. 

ROWENTA гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту, 
пов'язаного з відсүїністю матеріалів чи комплектуючих. Більш 
детальну інформацію Ви можете знайти у розділі обслуговування 
споживачів на сайті www.rowenta.com чи звернувшись в службу 
підтримки 3 поданного списку країн. Дана Міжнародна Ѓарантія 
ROWENTA не порушує будь-які права споживача , передбачені 
законодавством країни про захист прав споживачів, включаючи 
права відносно торговельної організації, у якій виріб було придба- 
но. Ця гарант надає споживачеві специфічні законні права, однак 
споживач може мати також інші законні права , які змінюються від 
країни до країни або від регіону до реѓіону. Споживач може відсто- 
ювати будь-які законні права за своїм власним вибором. 
Додаткова інформація : Термін служби виробу, встановлений ви- 
робником відповідно до закону «Про захист прав споживачів», 
становить два роки з дати роздрібного продажу виробу або з дати 
виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо. Дата 
виробництва визначається чотирма останніми цифрами повного 
артикулу вироби, зазначеного на його корпусі. Дві перші цифри 
відповідають номеру тижня виробництва, дві останні цифри- ос- 
таннім цифрам року виробництва вироби. 


Lu(knku / ARMENIAN 

ROWENTA 1911991861 VUZUULUSULUD U EPUTRHPE 
ROWENTA- р kpuojumfnpnu! E dbpuagtbt guilpuguê 
ujunwurppuljul ` Bbnn шїї, npp Цушщушё Е шщршїрһ 
wulinpuynı Qu ` Juukpp Gwywphyn Ekin: Ddbak 
تآنب تس ميات‎ шаһ үй Lupo kp umminuj 
www.rowenta.com — Jhp-lujph, бшёшјипртршрр uterus pellets 
pudubg, lu! ymiymhupkin)] kplpitpp gnigwknul hojo 
Gud crec juma Lbnujunuuludđupmj: 

ROWENTA  Uhowaquhh бпшр[иһрп 5р تمس راس ساس تكس‎ 
waning рытар, пппйр ` gbaapbdeh Би bphph 
opkimnpaifpul 467, Wbpuan bung! none pde hugt ديدم طبابب‎ R puk 
dkpupkpog ` hpufnipikpp, прл dknp E phmibp шуш 
шщршірп: Dm kmuzfuhen mpudunpau! E вилы аш rn 
opfiulgul ppunfniipikp, ишш ишщшпппр hunny E паар 
ші wy opflulpuis ppunfmbpbp, пппїр bphphy bphhp hunt 
mupnuduoppulhy imunuómonyui تنه إنرطم ص‎ bi: Ущизтопр 
hupi E yum hp орришуші hpunibpp ubijeubuh 
Gugkynmn p ydp: 

Lnugnt an: шп ий : Doupubëb бшиш ناسرع‎ шц, 
app uma uo Е mpmumpogho Ци  «Uupunngibnh 
hruujniüptknh سباي سويب‎ Rul Duplo opkbph funuduik, 
lugdnuf E bnbn мшрр` ulgumo шщпшћърр dun ph 
шиш ho Gul wpwmuqpwlu @ шшщ, bea Ёшшрпшупр ¿E 
wupgbt dufunph oppi Unnunmiui шщшїшшЁ р проги 
E mypubgh wdpnggubuh wpakkeukh اوم طلد‎ уппн Pp, 
пппир ou bù ишпрһ pu! Unmpphl bp {пп 
Luduumumuubaubn bh mps pupuhi, hul} ҷару рі 
يدام يس نري سراما‎ рН шпора а طم دص‎ [ї: 


Казахский / Kazakh 

ROWENTA ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІГІ 
ROWENTA материалдардың кемшілігімен немесе жинауммен 
байланысты кез-келген өндірістік дефектін жою кепілдігін 
береді. Толығырақ ақпаратты Сіз WWwW.rowenta,com сайтындағы 
тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінен немесе берілген 
мемлекеттер тізімінен тұтынушыларды қолдау қызметіне 
хабарласу арқылы біле аласыз, Осы ROWENTA Халықаралык 
кепілдігі бұйым сатып алынған сауда ұйымына қатысты 
құқықтарды қоса алғанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
туралы елдің заңнамасында қарастырылған тұтынушының қандай 
да бір құқықтарын қозғамайды. Осы кепілдік тұтынушыға ерекше 
заңды құқықтарды ұсынады, дегенмен тұтынушы елден елде 
немесе аймақтан аймақта түрленетін басқа заңды құқықтарға 
ие болуы мүмкін. Тұтынушы өзінің жеке таңдауы бойынша кез 
келген заңды құқықтарды қорғай алады. 

Қосымша ақпарат : Өндірушімен «Тұтынушылар құқықтарын 
қорғау туралы» заңға сәйкес орнатылған бұйымның қызмет 
ету мерзімі бұйымның бөлшек саудада сатылған күннен бастап 
немесе, егер сатылған күнді орнату мүмкін болмаса, өндірілген 
күнінен бастап екі жылды құрайды. Өндірілген күн бұйымның 
тұрқында көрсетілген толық артикулдің соңғы төрт санымен 
анықталады. Алғашқы екі сан өндірістің аптасына, соңғы екі сан — 
бұйым өндірілген жылдың соңғы екі санына сәйкес келеді. 


Türkçe / Танка 


Uluslararasi Garanti 

Bu ürün, malzemelerdeki üretim hatasi veya iscilik hatalarina karsi 
ROWENTA tarafindan garanti altina alinmistir, detayli garanti kosul- 
larına ürün kutusu üzerindeki “Garanti Belgesi” etiketinden, www. 
rowenta.com.fr sayfasındaki Müşteri Hizmetleri bölümünden veya 
yukarıdaki ülke listesinde bilgileri bulunan Çağrı Merkezimizi arayarak 
ulaşabilirsiniz. 


$139] / Korean 

ROWENTA 8191 MU 23 

и дио! MY Fe 712491 AZ AHA A ME SZ HELE 22 

4 2 дей www rowenta сот LHS] 274 

712410 9 اله‎ A} KA UAE 291544 + UG. 

ROWENTA 89) 252 анар 27341 1% + UE YA AA ES 
MU EE VYM + UE Ae, ZE AY 28121 AS MES PYA 

LAJI epét HEIN AHE AA ЕЕ E SSeS AAA 7 

MAU YA HUF 013101, AS LUME ZE ES 2792 DE 4 

Ue CHE YY NIE Vesa UE F ASU, Bas 4402 2 

Y 240] ще} 121% HUE ЧАН + Ч. 


HAH / Japanese 

ROWENTA Miku (Rf) 

со. www.rowenta.com" № 52 22 = – E А 

Шой. 4L > ذا‎ ЈА ٠ عا‎ 5 5 ARRE 7 9 —— 
DCE & ١ . КОМЕМТАЕ k 2 EEE 5. HER ود‎ a 
ВАУ MET Cf L > ةن‎ ДЕЕ ER ET. 

= о КОМЕМТАВЕ Е حا جل ذا‎ BASAL. Боса NAL o 
НИЗ. & LOBA GML MILLE: 52 5 
د ذا ع 0 )أ‎ ١ +t. AREY. MAA EAE DMA EHS + 5 

НИЖЕ. He EME, Hl < оне: =‏ . > 0 أ 0 ذم 
CNS OMA CHROCRBi tév,‏ ,+ 

ЕКА Ер оссо 7 фот. с отра KH] 
هما 5 35 »> > را 48# حا‎ . 


nu / Thai 

IulssiuduArasmnalsemeavosnâniasi ROWENTA 

damn lanar رع‎ ROWENTA 

иёяйштїїйппгїлїтїїиїяп ROWENTA Suhaaanseunnseila 1 ان‎ an mure 
arinari Sanger Biel wee rowenta. com збе murnmmäm maist Finais 
ияа:л::лтилтитлиплйтшиы mñn ani 
amanece SA Wopen nannini mau 
dianas OMAN 
du 7 Auananssanunasiyvieuavinn anni Teen 


ROWENTA 33534 ضمانت بین‌المللی‎ Persian 


ROWENTA اتكليسى — ضماتتنامه بين المللى‎ / Jaa оі) 


уд‏ رابطه Ly‏ مواد و 
در www.rowenta.com ails‏ 


toto 5 väl 95 Jolie در‎ ROWENTA ضماتتنامه تحارى‎ «Jeane متاقع‎ gi 
odiiS خدمات مصرف‎ Gawd تشكيل مى دهد كه يه تفصيل در‎ 


> a: Le 


بيان Ls ass! eta‏ مى توان يا glas‏ يا مركز تماس مشتريان در فهرست كشورهاى God‏ به OT‏ 


yl‏ 21959552 می 


ow!‏ ايجاد نمى نمايد. 


ويه ای مى دهد 9 (jo‏ كنتده ¿Sao‏ 


است ال 


اى بر حقوق قانونى مصرف كننده كه احتمالا از 
استثناء يا محدوديت قرار كيرد يا حقوق در مقابل خرده 
از وى خريدارى نموده 
y)‏ خمانتنامه به مصرق كتتده حقوق قوق العاده 


«Оі د‎ qu piss 
añadas ضماتتتامه تجارى‎ Gol 
يا حقوقى كه تمى 15135 مورد‎ aslo 
كنتده محصول را‎ Зуша قروهي كه‎ 


gi‏ قانوتى ديكرى برخوردار باشد كه در هر ايالت يا كشور متفاوت مى باشد. 


«olas اعفال‎ 


Liisi‏ خود هر يك اين حقوق را 


مصرق كنتده مى تواتد به 


PRO UUEefMm TS 
INTERNATIONAL GUARANTEE 
www.rowenta.com 


